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Schutzschalter für Halbleiter-Bauele- 


MENTOR Te ee Ind. 
Handel s. Wirtschaft, Handel 
Haushalt 

— Kühlung und Lüftung 
Peltierelemente zum Heizen und 
Kühlen. Ma ea erekon Ind. 
Klımagerate rn ee Ind. 
— Wärmegeräte 

Peltierelemente zum Heizen und 
Kühlen ara nee Ind. 
Elektrisch heizbare Gewebe .. Ind. 
Klimagerata Zune rer Ind. 


Stromkreisfragen bei Installationen 


für Nachtstrom-Wärmespeicher. 
Meckeln il ae 
Elektronischer Tauchtemperatur- 
TOglernn rn la ee Ind. 
Elektrische Deckenstrahlungsanlage. 
Ind. 
— Verschiedenes 
Leistungsreglere 2... nee oo Ind. 
Haushaltgeräte-Prüfer ........ Ind. 
Beleuchteter Schiebeschalter .. Ind. 
Kabeltunnelm.. ere nsn Ind. 


467 


468 
468 


. *474 


486 


89 
226 


89 
225 
226 


*237 


551 


572 


42 
257 
350 
314 


Hochfrequenztechnik s. a. Funktechnik 


Betriebsgenehmigungen für Hochfre- 


quenzgeräte. Schanne, E. .......... 
Hochfrequenz-Steckverbindung. Ind. 
Vakuum-Relaisemerer ee Ind. 


Fernmelde- und Fernwirktechnik, 
Hochfrequenztechnik und Elektro- 
AKUSTIK ee ee Ind. 
Hochfrequenztechnik und Elektro- 


SKUSUKE Berndt Were 


Meßgerät für kleinste HF-Leistungen. 


Ind. 
Frequenzzähler bis 20 MHz .. Ind. 


Flexible Hohlleiter 
menstellbar 


selbst zusam- 


Ind. 


Hochspannung 


Ein neues Höchstspannungs-Ver- 
suchsfeld in Bamberg. Jacottet, P. ... 


Hochspannungskorona. Kindij, E. 


Hochspannungstechnik heute. Kind, 


Warum Höchstspannungsprüffelder? 


Binz. re 
VakUuUm-Relaiszrrer Ind. 
Hochspannungs-Schaltgeräte und 
anlagen ger. ER RE Ind. 


*78 


90 


135 


200 


*374 


Hochspannungs-Schaltgeräte und 
-Schaltanlagen. Fleck, B., u. Horn, W. 


Neues Hochspannungsprüffeld der 


BBC in Mannheim ................ 
Leistungselektronik und HGÜ-Pro- 
bleme in Japan. Heilbronner, F. 
Hochspannungs-Netzteile ...... Ind. 
Stoßgenerator für Freiluftaufstellung. 
Baatz HARZ ee 
Neuzeitliche Hochspannungsschalt- 
anlagen von 110 bis 380 kV. Lager, P. 
Kunststoffisolierte Hochspannungs- 
kabel or... ee 
Impulstechnik 
125-MHz-Impulsgenerator Ind. 
Bistabiles Impulsrelais ........ Ind. 
Industrie 
— Fertigungsverfahren 
Automatische Misch-Aufbereitungs- 
und Wägeanlage_ ............ Ind. 
— Hilfsmittel 
Elektro-optischer Abstandsanzeiger. 
Ind. 
Grobhandtaster mit Verriegelung. 
Ind. 
Elektromagnetisches Dosieren flüssi- 
ger Metalle”... nr ar mm Ind. 
Maschinen und Ausrüstungen für 
Werkstatt und Betrieb ...... Ind. 
Mikrobild-Katalogsystem ...... Ind. 
Vakuum-Löt- und Warmbehandlungs- 
Anlage... mn Se Ind. 
Elektronischer Schwingungs-Analy- 
sator a Ind. 
Pneumatische Draht-Abisolier- und 
-Abschneidemaschine ........ Ind. 
Teilautomatische Verdrahtungssteue- 
LUNG WR Re Ind. 
Hochvakuum-Aufdampfanlage für 
Dünnschicht-Technik .......... Ind. 
Verbessertes pH-Wert-Meßgerät. Ind. 
POLO-SCHUISHE N Ind. 
Druckluftzylindecr mit berührungs- 
loser Positionsangabe ........ Ind. 
Meßgerät für Maschinenvorschübe. 
Ind. 
Funkenzerspanung mit hoher Ge- 
MAUIgKEIt ar Ind. 
Meßschreiber für Bewegungsvor- 
ganger.. A Amer Ind. 
Infrarot-Tastköpfe ............ Ind. 
Lösungsmittel für Dampfentfettung 
und Ultraschallreinigung ...... Ind. 


Schablonen für Schaltsymbole der 
Elektrotechnik Ind. 


Ingenieure s. VDE-Mitteilungen, 
Berufsfragen 


*328 


*418 


.. "474 


551 


*575 


*578 


598 


136 
442 


40 


18 


42 


89 


185 
227 


243 


314 


401 


401 


402 
420 
420 


420 


421 


421 


422 
441 


467 


467 


installation u. Installations-Material 


Wassergeschützte Installationsgeräte. 
Ind. 65 


Ein neues System für Leitungs- 
Schutzsicherungen. Rauch, W. 


Kabel, Leitungen und Installations- 
material Ind. 


ET N ER Ind. 


Verriegelbarer Miniatur-Kippschalter. 
Ind. 


Farbkennzeichnung isolierter und 


blanker Leiter. Bachl, H. 


Last-Steck-Schalter Decontactor. Ind. 


Druckfederklemmen zum Verlegen 
von Kabeln und Rohren Ind. 


Integrierte Schaltungen s. Bauelemente 
und integrierte Schaltungen 


Isolation, Isolierung 


Hochspannungskorona. Kindij, E. *30 
Elektrodenisolierung aus Fluorkoh- 
lenstoff-Kunstharz ............ Ind. 551 
Kabel mit Polyäthylen-Isolierung im 
Mittelspannungsnetz. Illers, F., u. 
Kuhmanı lee ea 2555 
Kunststoffisoliertte Hochspannungs- 
De N ran ae 598 
Unter Wärme schrumpfendes Isolier- 
BE er Re ind. 605 
Isolierstoffe, Isolatoren 
Isolierkörper für rauhen Betrieb. 

Indiz 
Die elektrische Zeitstandfestigkeit 
von Polyäthylen. Feichtmayr, F.-J., u. 
GERN el, che ER 5128 
Elektroklebebänder für die Spulen- 
EEE Ind. 136 
Bauelemente, Bauteile, Werkstoffe 
maalsolierstiofte ....m..40..2.. Ind. 176 
Kabelmetal fertigt Leitungen mit 
Fluorkohlenstoff-Isolierung. Ketterer, 
ae se A RR SAU GERE *241 
Zur Betriebssicherheit von Freilei- 
tungsisolatoren. Riviere,D. ........ *250 
Kaltvergußmasse ............ Ind. 467 
Kunstharz-Lösungsmittel ...... Ind. 487 
Vakuumanlage für Gießharze .. Ind. 507 
Selbstverschweißende Isolierbänder. 

Ind. 507 
Elektrodenisolierung aus Fluorkoh- 
lenstoff-Künstharz ............ Ind. 551 
Kabel s. Leitungen 
Kerntechnik 
Fortschritte für Linearbeschleuniger. 
BEISCH OT essen art *130 


Elektrische Maschinen, Antriebstech- 
nik und Kernenergieanlagen .. Ind. 151 


Nuclex 69 -— Wachstumsindustrie 


Kerntechnik. Andreas, G. .......... *568 
Klemmen 
s. Steckverbindungen, Klemmen 
Klimabeständigkeit 
Kammer für Kälte-Wärme-Schocks. 
Ind. 443 
Kondensatoren 
Die Erweiterung des Betriebstempe- 
ratur-Bereiches bei Elektrolyt-Kon- 
densatoren. Thiesbürger, K. ........ *59 
Bosch verlegt Kondensatorenferti- 
gung nach Stuttgart-Mühlhausen .. *116 
Kapazitätsmeßgerät für Elektrolyt- 
kondensatoren .........+.2... Ind. 402 
Die graphische Darstellung der 
Kenndaten von Elektrolytkondensato- 
ren Fol N *582 
Hochspannungs-Leistungskondensa- 
toren mit geringen dielektrischen 
Verlusten. Deneke, W.H. .......... *583 
Dekadenkondensator als Vergleichs- 
normal Be anne Ind. 605 
Kongresse s. Tagungen 
Korrosion u. Korrosionsschutz 
Elektrochemischer Schutz von Heiz- 
Oltanks Ar ee Ind. 506 
Kraftfahrzeuge s. Verkehrstechnik 
Kühltechnik 
s. a. Haushalt — Kühlung u. Lüftung 
Wärmeleitrohk@ ren Ind. 42 
Peltierelemente zum Heizen und 
KÜNIEN er: Ind. 89 
Industrielle Elektrowärme, Raumhei- 
zung, -kühlung und -lüftung ..Ind. 183 
Klimagerät enekelteeeleenen ee Ind. 226 
Kammer für Kälte-Wärme-Schocks. 
Ind. 443 
Vakuum-Pumpstand für eine Helium- 
Kalteanlage tr teren Ind. 505 


Kunststoffe s. Isolierstoffe, Werkstoffe 


Laboratoriumstechnik s. a. Meßtechnik, 
Physik, Chemie 


Elektronenstrahl-Mikroanalysator. 


Ind. 313 
Lupenleuchte rare es Ind. 420 
Verbessertes pH-Wert-Meßgerät. Ind. 420 
Tragbares pH-Meßgerät ...... Ind. 422 
MiIKrOWaagalm en a eiee Ind. 442 
Halbleiter-Elektrometerverstär- 
KEr see ee Ind. 442 
Differential-Elektrometer ...... Ind. 487 
Vakuum-Pumpstation für eine Helium- 
Kältsanlagem ars... Er Ind. 505 
Digital-Pikoamperemeter ...... Ind. 530 
Hochspannungs-Netzteile ...... Ind. 651 


Aufsätze, Industrieberichte 


Laser 

Trimm-Laser für Mikroschaltungen. 
Ind. 

Bewegliches Laser-Interferometer. 
Ind. 

Lehrgänge s. Tagungen 

Leitungen 

— Freileitungen 

Mastensetzmaschine .......... Ind. 


Zur Betriebssicherheit von Freilei- 


tungsisolatoren. Riviere,D. ........ 
Vielseitiges Pfahlsetzgerät .... Ind. 


Stockbridge-Schwingungsdämpfer in 


EUFOD Asa. a Ind. 
— Kabel 

Die elektrische Zeitstandfestigkeit 
von Polyäthylen. Feichtmayr, F.-J., 
ur-Würstlin, Fr ee. 
Leckorter für Druckkabel ...... Ind. 


Kabel, Leitungen und Installations- 


materialo& mr. Ara near Ind. 
Kabelprüfautomat ............ Ind. 
Kabelmetal fertigt Leitungen mit 


Fluorkohlenstoff-Isolierung. Ketterer, 


Zulässige Grenztemperaturen der 
Schirme von Starkstromkabeln bei 


Kurzschlußbelastung. Bott, J., u. 
Schröder! Gr, Pr. ee RR 
Starkstromkabel und -leitungen. 
Heinemann les ze See 
Neuartige Kabelschuhpresse .. Ind. 
Kabeltünnelee nn. ee Ind. 
Fernmeldekabel und -leitungen 
Haase, a. en ae 
Kaltvergußmasse .............. Ind. 


Kabeltrommel-Hebe- und Ablaufge- 
ac Ind. 


Kabel mit Polyäthylen-Isolierung im 


Mittelspannungsnetz. |Illers, F., u. 
Kuhmann, Hier 
Kunststoffisolierte Hochspannungs- 
Kabeln ee REN 
— isolierte Leitungen 

Kabel, Leitungen und Installations- 
materials ee een tee See Ind. 
Exzentrizitätsprüfer für isolierte 
Drahte, sr Ind. 
Neue Klemmenleisten ........ Ind. 
— Maste 

Mastensetzmaschine .......... Ina 
Vielseitiges Pfahlsetzgerät .... Ind. 


— Verschiedenes 


Unter Wärme schrumpfendes Isolier- 
band Ind. 


444 


606 


*128 
135 


171 


227 


*241 


*247 


*345 
313 
314 


E37, 
467 


486 
550 


*555 


598 


171 


313 
443 


243 
293 


605 


T* 


Aufsätze, Industrieberichte 


Lichttechnik 


Konstantstromtranstormatoren für 
Hochspannungsleuchtröhren. Bader, 


Panikleuchtstofflampe 


Beleuchtungsstärke. 
Ind. 225 


Beleuchtungsstärke-Meßgeräte. Ind. 293 


Meßgerät für 


Halogen-Metalldampflampe .... Ind. 402 
Signalglimmlampe ............ Ind. 441 


Moderne Bühnenbeleuchtung. Macke, 


Temperaturverhalten von Vorschalt- 
geräten für Leuchtstofflampen am 
Ende ihrer Lebensdauer. Rohr, F. von *562 


Nichtsplitternde elektrische Glüh- 

laANpens ee N eo Ind. 588 
Kunststoff-Lichtmaste ......... Ind. 605 
Fiberoptische Datenanzeige .. Ind. 606 


Magnete u. Magnetismus 

Neues Joch-Magnetisiergerät .. Ind. 228 
Biaxialfeld-Elektromagnet .... Ind. 259 
Magnetprüfgerät .............. Ind. 468 
Impuls-Magnetisierungsjoche .. Ind. 487 


Magnetbandgeräte 


Inkremental/kontinuierliche Magnet- 
BAHGSHEICHEN "22.0. ea Ind. 350 


Zeitcoder und -decoder für Magnet- 


BAHdSPEeICHAn. 2.2 un. en ae. Ind. 506 
Kleiner Plattenspeicher ...... Ind. 528 
Medizin s. Elektromedizin 
Messen und Ausstellungen 
s. Tagungen 
Meßtechnik 
Messen und Prüfen .......... Ind. 190 
Operations-Meßverstärker .... Ind. 226 
Messen und Prüfen. Münch, G., u. 
SEO zZ a en. “857 
Bausteinsystem für digitale Meßwert- 
OHASSUNGWRT 3. Sri eis Ind. 383 
Elektronische Bausteine für Meß- 
EEE ee Ind. 383 
Elektronischer Meßgrößenwandler. 

Ind. 442 
Halbleiter-Elektrometerverstärker. 

Ind. 442 
Erfassen und Verarbeiten zahlreicher 
NEBWOHSEL ee Ind. 529 
— Instrumente 
Unterbau-Meßinstrumente .... Ind. 350 
Einbau-Meßinstrument mit projizier- 
tote SKalafg nen. 20. Ind. 506 
Digital-Meßinstrumente für Tafelein- 
SET An A Ind. 551 


8* 


— Kapazität, Induktivität, Frequenz 

Frequenzrelais ..............-- Ind. 41 
Frequenzmesser .............. Ind. 244 
Universal-Meßbrücke ........- Ind. 402 


Kapazitätsmeßgerät für Elektrolytkon- 
densatoreni ma ar erw: Ind. 402 


Frequenzzähler bis 20 MHz .... Ind. 530 


Dekadenkondensator als Vergleichs- 


NDOrMal sa ee este kaike Ind. 605 
— Magnetische Größen 
Flußdichtemesser ...........: Ind. 314 


— schreibende Meßgeräte, 
Oszillografen 


Statistische Auswertung großer Da- 
tenmengen. Frank, H.-D. .......... *4 


Netzunabhängiger pH-Schreiber. Ind. 18 


Schnell ansprechende Potentiometer- 
schreiben anne. ren ande ee Ind. 259 


Digital gesteuerter Punktschreiber. 


Ind. 383 
Meßschreiber für Bewegungsvor- 
Ele EEE ER Re EL ISEER Ind. 422 
Oszillograf mit 25 MHz Bandbreite. 

Ind. 589 


— Spannung, Strom, Leistung, Widerstand 


Spannungs-, Strom- und Leistungs- 

MESSEH ne A RR Ind:e 7 
Handliches Voltohmmeter .... Ind. 18 
Pikoamperemeter ............ Ind. 18 


Zangenstrommesser mit Zeiger-Fest- 


haltevorrichtung 7... ee Ind. 90 
Spannungsspitzen-Meßgeräte- 
Salz N en ee EC Ind. 136 
Digitales Vielfachmeßgerät .... Ind. 243 
Vielfach-Meßgerät mit 28 Meßberei- 
CHEN Fr ER ee Ind. 244 
Neue Taschen-Ohmmeter ...... Ind. 257 
Differential-Voltmeter mit geregel- 
tem Netzgerakn sr sea Ind. 257 
Hochempfindliches Spannungs-, 
Strom- und Widerstandsmeßgerät. 
Ind. 258 
Digital-Meßgerät mit 75 Bereichen. 
Ind. 258 
Spannungs-Diskriminator ...... Ind. 349 
Vielfach-Meßgeräte ............ Ind. 350 
Vielfach-Leistungsmesser ...... Ind. 314 


Elektrometer mit Halbleiter-Eingang. 
Ind. 401 


Neue Widerstands-Meßbrücke .. Ind. 402 


Universal-Meßbrücke .......... Ind. 402 
Meßgerät für kleinste HF-Leistungen. 

Ind. 421 
Digital anzeigendes Präzisions-Meß- 
GEHäÄt re er Ind. 422 
Differential-Elektrometer ...... Ind. 487 
Vielbereich-Meßgerät .......... Ind. 507 
Pikoamperemeter ............ Ind. 529 
Digital-Pikoamperemeter ...... Ind. 530 


Digitales Vielfach-Meßgerät .. Ind. 530 


Hochempfindliches Vielfach-Meßge- 
ER NE na Ind. 550 


Differential-Voltmeter und Gleich- 
spannungs-Netzgerät kombiniert. Ind. 551 


Vielseitiges Meßgerät ........ Ind. 571 
— Temperatur 
Pyrometer für Dauerbetrieb .. Ind. 41 


Thermovisionsgerät .......... Ind. 228 


Kleiner elektronischer Temperatur- 
regler mit 240 mm langer Skala. Ind. 505 


— Zähler 

Gleichlast-Prüfzähler .......... Ind. etz 
Zählgerät mit Toleranzvorwahl. Ind. 227 
Elektronische Miniaturzähler .. Ind. 258 


Prozeßrechner prüft Elektrizitätszäh- 


ler 0:2... ee er ee Tr *438 
Reinigungsanlage für Elektrizitäts- 
Zähler. ....:4..12 02:E re Ind. 550 


Kleine elektronische Vorwahl-Impuls- 
zählet.2.4: a Bee Ind. 571 


— andere nichtelektrische Größen 
Netzunabhängiger pH-Schreiber. Ind. 18 


Präzisions-Schallpegelmesser mit 
Bauartprufung.. »-- re ee Ind. 65 
[Oonometer ..... 1.00 re ee Ind. 90 
Druckaufnehmer ren Ind. 119 
Meßgerät für Beleuchtungsstärke. 
Ind. 225 
Elektronisches Rechengerät .. Ind. 258 
Impuls-Schallpegelmesser .... Ind. 258 


Polarograf mit drei Elektroden. Ind. 259 
Beleuchtungsstärke-Meßgeräte. Ind. 293 
CO-Analysator für Autoabgase. Ind. 350 
Handliche Schallpegelmesser .. Ind. 313 


Elektronischer Schwingungs-Analy- 
SAlOT. we Ind. 314 


er Ind. 383 
Verbessertes pH-Wert-Meßgerät. Ind. 420 


Schwingweg-Aufnehmer 


Meßgerät für kleine Drehmomente. 


Ind. 420 
Infraschall-Druckmesser ...... Ind. 420 
Meßgerät für Maschinenvorschübe. 

Ind. 421 
Tragbares pH-Meßgerät ...... Ind. 422 


Berührungsloses Messen von Ober- 


flächenkrümmungen .......... Ind. 468 
Meßbrücke für Drehmelder .... Ind. 487 
Elektro-optischer Winkelcoder. Ind. 529 
Induktiver Wegaufnehmer .... Ind. 530 
Elektrodenisolierung aus Fluorkoh- 
lenstoff-Kunstharz ............ Ind. 551 
Batteriebetriebenes Rotationsviskosi- 
meter 1.2.0... 000 a RE Ind. 572 
Neuer Dreikoordinaten-Meßautomat. 

Ind. 588 
Meßmaschine mit digitaler Anzeige. 

Ind. 589 


Kondensatormikrofon, kalibriert bis 
SEN EB Ind. 605 
Metalle 
NE-Metallmärkte zwischen Streiks 
und Währungsdisputen. Wolff, H. .. *127 
Nachrichtentechnik 
s. Fernmeldetechnik, Funktechnik 
Netzgeräte, -teile 
Gleichspannungs-Speisegeräte mit 
Begrenzungsschutz ............ Ind. 226 
Netzanschlußgerät für hohe Ströme. 

Ind. 227 
Differential-Voltmeter mit geregeltem 
NTSERER EN Ind. 257 
Stromversorgung in Modulbauweise. 

Ind. 349 
Digital programmierbare Netzeinheit. 

Ind. 383 
Geregelte Netzteile .......... Ind. 444 
Thyristor und Transistor in stabili- 
sierten Netzteilen von Farbfernseh- 
empfängern. Schat,H. ............ *458 
Netzteile als Bausteine ...... Ind. 505 
Stabilisiertes Klein-Netzgerät .. Ind. 506 
Differential-Voltmeter und Gleich- 


spannungs-Netzgerät kombiniert. Ind. 551 


Hochspannungs-Netzteile ...... Ind. 551 
Kleinst-Einbau-Netzgerät ...... Ind. 589 
Notstromversorgung 

s. a. Stromrichter und Akkumulatoren 
Ein kleines Stromaggregat .... Ind. 225 
Gesicherte unterbrechungsfreie 
Stromversorgungsanlagen mit Thy- 
ristorwechselrichtern. Schmidt, J. .. *387 
Der Turbowechselrichter und seine 
Entwicklung: Böhm, H. ..72........: *595 
Optik 

Elektro-optischer Abstandsanzeiger. 

Ind. 18 
Meßgerät für Beleuchtungsstärke. 
Ind. 225 

Btinenleuchte” ... 2... 00.404» Ind. 420 
Oszillografen s. Meßtechnik, 
schreibende Meßgeräte 

Patente 

Das neue „Vorabgesetz“ zum Patent- 
gesetz. Richter-Glier, A. .........- *220 
- Patente und Gebrauchsmuster der 
Elektrobranche im Jahre 1968. 
Eriedemann.Hi. 2 2... *416 


*130 


Physik 

Fortschritte für Linearbeschleuniger. 
MOISEN lo Br deine re 
Prozeßrechner 


s. Datenverarbeitung, angewandte 


Prüfungen, Prüftechnik u. 
Untersuchungen 


Ein neues Höchstspannungs-Ver- 
suchsfeld in Bamberg. Jacottet, P... 


Elektronische Durchgangsprüfer. Ind. 
Lastsimulator für Gleichrichter. Ind. 


Leistungsfähiger Röntgenapparat. 


Ind. 


Füllstandskontrolle. 
Ind. 


Automatische 


Warum Höchstspannungsprüffelder? 
PEINZIR Le 


Messen und Prüfen 
Kabelprüfautomat 


Impulsverstärker als Glimmröhren- 
Zundgerat ern. ee Ind. 


Thermovisionsgerät 


Prüfgerät für Potentiometerrauschen. 


Ind. 
Haushaltgeräte-Prüfer ........ Ind. 
Exzentrizitätsprüfer für isolierte 
Draft MT ee Ind. 


Messen und Prüfen. Münch, G., u. 
Scholz, H. 


Neues Hochspannungsprüffeld der 
BBC in Mannheim 


Neuer Umweltsimulator 


Prüfgerät für die elektrischen Anla- 


gen von Kraftfahrzeugen ...... Ind. 
Kammer für Kälte-Wärme-Schocks. 

Ind. 
Magnetprüfgerät .............. Ind. 


Berührungsloses Messen von Ober- 
flächenkrümmungen Ind. 


Prüfgerät für Logikschaltungen. Ind. 


Bauelemente-Aufnahmeplatten für 
Lebensdauerprüfungen ........ Ind. 


Digitaldatengenerator 


Stoßgenerator für Freiluftaufstellung. 
Baatz, H. 


Sprechzusatz für Durchgangsprüfer. 
Ind. 


R 


Raumfahrt 


Fernmelde-Satelliten der neuen Ge- 
neration 


Beteiligung der Bundespost am Pro- 
jekt „Symphonie“ 


10 Jahre Nachrichtensatelliten. Asch- 
MONO EEK echte 


Zuverlässigkeit und Weltraumtech- 


nik. Kleen, W. 


*28 
40 
40 


42 


65 


*73 
190 
227 


227 
228 


228 
257 


313 


*357 


418 
441 


441 


443 
468 


468 
468 


506 
529 


"575 


589 


Aufsätze, Industrieberichte 


Brennstoffzellen im amerikanischen 
Raumfahrtprogramm. Euler, K.J. .. *427 


Neuer Umweltsimulator 
Batterie für die Eldo-A-Rakete. Ind. 571 


Rechengeräte s. Datenverarbeitung 


Regelung und Steuerung 


Prozeßkoordinator ...........- Inde=218 
Automatische Misch-Aufbereitungs- 
und Wägeanlage v.........0 Ind. 40 
Leistungsregler Ar ae. een: Ind 42 
Steuern und Regeln, Automation. 
Ind. 179 
Operations-Meßverstärker .... Ind. 226 
Zählgerät mit Toleranzvorwahl. Ind. 227 
Stand und Entwicklungstendenzen 
der numerischen Steuerung von 
Werkzeugmaschinen. Stute, G. 203 
Die numerisch gesteuerte Werkzeug- 
maschine im Informationsfluß der 
mechanischen Fertigung. Geyer, W., 
va Waller Sr ee er Eee 27 
Möglichkeiten und Verfahren der 
numerischen Bahnsteuerung. Widl, G. *276 
Anpassungsfähige Auslegung von 
numerischen Steuerungen für Werk- 
zeugmaschinen. Götz,E. .......... *285 
Elektrisch einstellbares Stromregel- 
Ventil es ee Ind. 349 
Steuern und Regeln. Stein, W., u. 
Türgetto, Haaren. er *362 
Motor für Servosteuerungen .. Ind. 384 
Teilautomatische Verdrahtungssteue- 
LUNg een Re TE Ind. 401 
Elektro-hydraulische Nachlaufsteue- 
rung. .Kämmerling, Wo ee *417 
Druckluftzylinder mit berührungsloser 
Positionsangabe ze 22 ee Ind. 420 
Infrarot-Tastköpfe ............ Ind. 441 
Regel- und Steuer-Simulator .. Ind. 442 
Meßbrücke für Drehmelder .. Ind. 487 
Kleiner elektronischer Temperatur- 
regler mit 240 mm langer Skala. 
Ind. 505 
Elektronischer Universalregler. Ind. 507 
Lochkarten-Timer Tree ee Ind. 529 
Elektro-optischer Winkelcoder. Ind. 529 
Induktiver Wegaufnehmer .... Ind. 530 
Elektronischer Tauchtemperatur- 
TOg SH RE Ind. 551 
Rechen- und Lehranlage für die 
Steuerungs- und Regelungstechnik. 
stork, K-,. u. Thielecke Er ree 2559 
Relais 
s. Schaltgeräte u. Schaltanlagen 
Röhren 
Schutzeinrichtungen für Hochlei- 
stungs-Senderöhren bei inneren 
Überschlägen. Zehnel, P.-G., u. 
Engelke, DI. SSR RER *54 
Röhren für nachrichtentechnische 
Zwecke. Spitzer, His ve *109 


Aufsätze, Industrieberichte 


Röntgentechnik 

Leistungsfähiger Röntgenapparat. 
Ind. 

Automatische Füllstandskontrolle. 
Ind. 

Rundfunk s. Funktechnik 

Satelliten s. Raumfahrt 

Schäden, Schadensverhütung 

s. a. Schutzeinrichtungen 

Brandrauch-Meldegerät ........ Ind. 

Ultraschall-Einbruchschutz = Ind. 


Über das Verpacken und Transpor- 
tieren stoßempfindlicher Güter. 
Heiss, R., u. Schricker, G. 


Vermeidung von Transport- und La- 
gerschäden durch richtige Ver- 
packung. Heiss, R., u. Schricker, G. 


Schaltgeräte und Schaltanlagen 


Hochspannungs-Schaltgeräte und 
-Schaltanlagen. Fleck, B., u. Horn, W. 


Schaltanlagen, Verteiler und Schalt- 
geräte für Niederspannung. Becker, 
BRUWEIDErKestl ee ern 


Kennzeichnung der Mittel- 
Schutzleiter. Bachl, H. ........ *430, 


Neuzeitliche Hochspannungsschalt- 
anlagen von 110 bis 380 kV. Lager, P. 


— Leistungsschalter 


Motorgesteuerter Umschalter .. Ind. 
Hochspannungs-Schaltgeräte und 
ENIAGENE RAT ncchan: Ind. 
Schaltgeräte, -anlagen und Ver- 
teiler für Niederspannung . Ind. 


Neue explosionsgeschützte Motor- 
schutzschalter Ind. 


Hochspannungs-Schaltgeräte und 
-Schaltanlagen. Fleck, B., u. Horn, W. 


Schaltanlagen, Verteiler und Schalt- 
geräte für Niederspannung. Becker, 
E., u. Floerke, H. 


— Relais, Schütze u. Kleinschalter 


Quasi-Elektronik in Fernsprech- 
Nebenstellenanlagen. Klein, W. 


Motorgesteuerter Umschalter .. Ind. 


Erequenzrelais .............:.; 


Grobhandtaster mit Verriegelung. 


Ind. 


Sicherheitsthermostat mit vier Schalt- 
kreisen Ind. 


Leistungs-Print-Relais 


Drehmagnetantrieb für Schrittschalt- 
werke Ind. 


GETS OH za sus Ind. 
Elektronischer Blinkgeber ind» 
Reedrelais schaltet bis 5kV .. Ind. 


1Q* 


42 


65 


*413 


*434 


*328 


*333 


608 


*578 


18 


159 


165 


293 


*328 


*333 


*9 
18 
41 


42 


89 
90 


135 
135 


167 
225 
228 


Neues Kammrelais ............ Ind. 243 
Kleines Schutzgasrelais ...... Ind. 293 
RelaisaHalamaswV. re re RR *340 
Beleuchteter Schiebeschalter .. Ind. 350 
Gleichstrom-Kleinstrelais . Ind. 383 
Brückschalter. es era Ind. 401 
Reedrelais für Hochspannung. Ind. 401 
Beleuchteter Druck- und Tastschalter. 

Ind. 422 
Verriegelbarer Miniatur-Kippschalter. 

Ind. 422 
MS- und Reed-Schalter ...... Ind. 441 
Bistabiles Impulsrelais ........ Ind. 442 
Kontaktlose Schaltgeräte ...... Ind. 468 
Last-Steck-Schalter Decontactor. Ind. 486 
Mikroschalter mit selbstreinigendem 
Kontakte en ae Meere Ind. 528 
Wahl- und Befehlsschalter .... Ind. 550 
Neuer Miniaturschalter ........ Ind. 551 
— Schaltanlagen, Verteiler 
Hochspannungs-Schaltgeräte und 
-Aanlagenn. er Ten Ren eher erg Ind“ ..159 
Schaltgeräte, -anlagen und Verteiler 
für Niederspannung .......... Ind. 165 
Schaltanlagen, Verteiler und Schalt- 
geräte für Niederspannung. Becker, 
EFFUARlVEerKe Rt “3383 
Farbkennzeichnung isolierter und 
blanker"Leiter; Bachl, H. ......... *476 
Kabeltransformatoren ........ Ind. 550 
— Verschiedenes 
Reihenschaltschränke ........ Indess7z 
Schaltungen, hybride 
Biege- und Schneidgerät mol 4 
Steckverbinder für hohe Spannun- 
GEN ee Ind. 89 
Leistungs-Print-Relais ........ Ind. 90 
Neue Klemmenleisten ........ Ind. 443 
Zündimpulsübertrager für Thyristo- 
KEIL Ge Ind. 444 
Trimm-Laser für Mikroschaltungen. 

Ind. 444 
Leiterplatten schneller mit Tusche- 
FU OH EA Ind. 505 
Integriert oder hybrid? Goetze,H.Ch. *601 
Automatisches Messen logischer 
VELKNUDIUNgGEnEr ee een Ind. 606 


Schaltungen, integrierte 
s. Bauelemete und integrierte 
Schaltungen 


Schutzeinrichtungen 
s. a. Schäden, Schadensverhütung 
— Überspannungs- u. Überstromschutz 


Funkenstrecken mit Keramikkörper. 


Ind. 
Schutzeinrichtungen für Hochlei- 
stungs-Senderöhren bei inneren 
Überschlägen. Zehnel, P.-G., u. 


Engelke, D. 


41 


+54 


Ein neues System für Leitungs- 
Schutzsicherungen. Rauch, W. ...... *83 
Spannungsspitzen-Meßgerätesatz. 

Ind. 136 
Haushaltgeräte-Prüfer ........ Ind. 257 
Neue explosionsgeschützte Motor- 
schuützschalten 7. „re see Ind. 293 
Spannungs-Diskriminator ...... Ind. 349 
Untersuchung der ersten Nullungs- 
bedingung in Netzen mit Transfor- 
matoren in Yy-Schaltung. Bongartz, 
Di ee RS ra ERSTE *392 
Farbkennzeichnung isolierter und 
blanker Leiter. Bachl,H. .......... *476 
Einpolige Kurzschlußströme in ver- 
maschten Niederspannungsnetzen 
und deren Bedeutung für die Nul- 
lung Schneller DE A er *540 
10. Internationale Blitzschutz-Konfe- 
renz in Budapest. Viehmann, H. .... *566 
— Strahlenschutz 
Keine Angst vor Farbfernsehen .... 485 
— Berührungsschutz 
Untersuchung der ersten Nullungs- 
bedingung in Netzen mit Transforma- 
toren in Yy-Schaltung. Bongartz, P. *392 
Kennzeichnung der Mittel- und 
Schutzleiter. Bachl,H. ........ *430, 608 
Einpolige Kurzschlußströme in ver- 
maschten Niederspannungsnetzen 
und deren Bedeutung für die Nul- 
lung; "Schneller DI An Re "540 
10. Internationale Blitzschutz-Konfe- 
renz in Budapest. Viehmann,H. .... *566 
Modell zur Demonstration der 
Schutzmaßnahmen in Niederspan- 
nungsanlagen. Steinbigler, H., u. 
Wiesinger.J. te ee "567 
VDE-Zeichen garantiert Sicherheit. 
GOES, FE. ee *M 137 
— Verschiedenes 
Sicherheitsthermostat mit vier Schalt- 
kreisen. Sea eree ee Ind. 89 
Brandbrauch-Meldegerät ...... Ind. 119 
Ultraschall-Einbruchschutz Indz 227 
— Explosionsschutz 
Neue explosionsgeschützte Motor- 
schutzschalter ren Ind. 293 
Sicherheitsbarrieren und Erdung 
eigensicherer Stromkreise in explo- 
sionsgeschützten elektrischen Anla- 
gen. Gehm, K.H., u. Martens, J. .. M 60 
Regeln für die Prüfung von explo- 
sionsgeschützten Maschinen ...... M 62 
Internationale Prüfstellen-Konferenz 
für Explosionsschutz in der PTB. 
Gehm..K-Hia ee *412 


Schweißen s. Elektrowärme, 
Schweißen u. Löten 


Schwingungen u. Schwingungserzeuger 


125-MHz-Impulsgenerator ...... Ind. 136 
Elektronischer Schwingungs-Analy- 
salor 0... Ind. 314 


Infraschall-Druckmesser ...... Ind. 420 
Tastsinn als Ohr-Ersatz ...... Ind. 422 
16-bit-Datengenerator .......... Ind., 442 
Signalgeräte s. Anzeigegeräte 

Spulen 

Elektroklebebänder für die Spulen- 
MCKOlole en sense Ind. 136 
Transformatoren, Wandler und Spu- 

IE AA LEE SEE Ind. 157 
Temperaturverhalten von Vorschalt- 
geräten für Leuchtstofflampen am 
Ende ihrer Lebensdauer. Rohr, F. von *562 
Steckverbindungen, Klemmen 
Hochfrequenz-Steckverbindung. Ind. 90 
Steckverbinder für hohe Spannun- 
ET nee fanden Ind. 89 
Steckverbinder mit hoher Kontakt- 
BHO OR Ind. 119 
Relais, Befehls-, Melde- und Signal- 
SERIEN Se N EN RE Ind. 167 
Neue Klemmenleisten ........ Ind. 443 
Klein-Netzstecker ............ Ind. 444 
Last-Steck-Schalter Decontactor. Ind. 486 
Elektronik-Klemme ........... Ind. 505 
Lötösen- und Drahtumhüllungs-An- 
SCHURDENKIEN un... 8... 20: Ind. 530 
Anieihverteiler . .............. Ind. 572 


Steuerung s. Regelung u. Steuerung 


Stromrichter 


Statischer 
richter 


Mittelfrequenz-Wechsel- 
Ind. 


Lastsimulator für Gleichrichter. Ind. 
Leistungsregler 


Silizium-Bauelemente für die Ener- 
gieelektronik. Dahlinger,D. ........ 


Statische Ausgleichseinrichtung für 
Stromversorgung mit Batteriereserve. 
BaninıB., ur Schilling, Wi ein. 


Elektrochemische Energiequellen, 
Ladegeräte und Notstromversorgung. 


Ind. 
Leistungselektronik für eine Bohr- 
Na, ee u Ind. 


Stromrichtertechnik. 
Schwarz, H. G. 


Berens, W., u. 


Gesicherte unterbrechungsfreie 
Stromversorgungsanlagen mit Thy- 
ristorwechselrichtern. Schmidt, J. 


Zündimpulsübertrager für Thyristo- 
TEN a N Ind. 


Kleinthyristoren und Triacs in der 
Haushalts- und Industrieanwendung. 
Keuter, W. 


Funk-Entstörung von Thyristorstell- 
gliedern für motorische Lasten in 
Haushalt und Gewerbe. Gierse, G., 
USchichteltGAM res ern 


Elektronische Anlaß- und Brems- 
schaltung für einen Drehstrommotor 
mit Käfigläufer. Maisch, W. ........ 


7 
40 
42 


"112 


*123 


188 


225 


"324 


2387 


444 


*447 


*451 


*456 


Die Beurteilung von Silizium-Halb- 
leiter-Bauelementen nach ihren Kenn- 
daten. Dahlinger, D. 


Kontaktlose Schaltgeräte ...... Ind. 


Leistungselektronik und HGÜ-Pro- 
bleme in Japan. Heilbronner, F. .... 


Der Turbowechselrichter und seine 
Entwicklung. Böhm, H. 


Vorführtafel für Thyristor-- und 
Gleichrichterschaltungen ...... Ind. 


Supraleitung 


Fortschritte für Linearbeschleuniger. 
Reischle, J. 


Industrielle Elektrowärme. Scheffler, 


7 


Tagungen, Ausstellungen, Messen, 


Lehrgänge 

— Messen, Ausstellungen 

Messen und Ausstellungen 1969 .... 
Hannover-Messe 1969. Schiller, K. .. 
Allgemeine Luftfahrt, Egelsbach .... 


Deutsche Industrieausstellung, Ber- 
lin. 19:28 9 ET IC He en ne ee 


11. Europäische Werkzeugmaschinen- 
Ausstellung, Paris 23. 6.—2. 7. 1969 .. 


Systems 69, München .............. 


INTEKA, Internationale Ausstellung 
„Technik in Wärmekraftanlagen“, 
Essen 2. bis 7.6. 1970 


Fourth Colloguium on Microwave 
Communication, Budapest 21.—24. 4. 
IT ee ee ee 


Deutsche Industrieausstellung, Ber- 
IINSI9MDIS2E23879. 1196 I Er 


Interkama 1971 


DVS-Sonderschau „Kunststoffschwei- 
Ben“, Essen 20. bis 28.9.1969 .... 


IHA 70, Internationale Werkzeug- 
maschinen-Ausstellung, Hannover 
6. bis 15. 9. 1970 


International Radio and Electronic 
Components Exhibition, London .... 


EDV-Peripherie Erfassung — Über- 
tragung — Ausgabe, Frankfurt 22. bis 
2ER9T 1909 ee 


Nuclex 69, Basel 6.-11. 10. 1969 


Elektrische Stecker und elektrome- 
chanische Bauteile, Frankfurt a.M. 
2 -ZAFTOFI ICE RR 


„EL-FA“ 1969, Berlin 24.—28. 10. 1969 


Surface, Basel/Schweiz, 19.-25. 11. 
EI aa ee er e 


Funkausstellung 1969 .............. 


Neue Hallen-Nummern in Hannover 


m 


“Phonotechnik bleibt in Hannover .. 


Rundfunk- und Fernsehgeräte-Indu- 
strie mit neuer Ausstellungskonzep- 
tion 


*462 
468 


"474 


"595 


605 


*130 


*342 
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296 
296 


426 


426 


426 


446 
469 
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7. internationale Fachmesse „Schwei- 


ßen und Schneiden“, Essen 1969 .. 
Forschen und modern fertigen 
Deutsche Industrieausstellung Ber- 
lin.-1969. ne ee 


Antennenhersteller 1970 größtenteils 
nicht in Hannover 


Galvanotechnik auf der Hannover- 
Messe 1970 


International Exhibitions of Audio- 
visual Techniques, Electroacustics 
and Electronics, in the service of 
Teaching, Business, Further Educa- 
tion and Leisure, Paris 6.-11. 2. 1970 


Salon International des Composants 
electroniques, Paris 3. bis 8.4. 1970 


Deutsche Funkausstellung 1970, Düs- 
seldorf 21.-30. 8. 1970 


electronica 70, München 5.—-11. 11. 
19370. ie N NE CE EEE 


„K71“, erste Messe auf dem neuen 
Düsseldorfer Messegelände ........ 


— Tagungen in Deutschland 
und VDE-Fachta- 


VDE-Symposium 
gung . 
Kolloquium über „VDE 0100 und die 
sichere Elektroinstallation, Mün- 
chen. 24. 26222196 9 EP ee 


Fachtagung „Mikrowellentechnik“, 
Köln 12.-14. 3. 1969 


Fachtagung „Datenübertragung“, 
Mannheim 19.—21. 3.1969 .......... 


Europäische Tagung „Forschung auf 
dem Gebiet der Halbleiter-Bauele- 
mente, München 24.-27.3. 1969 .... 


Korrosion, Düsseldorf 10.-11. 4. 1969 


Fachtagung Elektronik, Hannover 
29% und 30.4.1969 77 re 
Deutscher Ingenieurtag, Braun- 


schweig 12.—17. 5. 1969 


Schweißtechnische Tagung, Essen 


24.—26. 9.1969 


VIl. Internationaler Kongreß für 
Technik in der Landwirtschaft, Baden- 
Baden 6.—9. 10. 1969 


Verband Deutscher Post-Ingenieure: 
„Datentechnik bei der Deutschen 
Bundespost“ 


VDE/VDI-Fachgruppe Meßtechnik 
Fluidische Meßtechnik, Berlin 24. u. 
25.3. 1969 


Internationale Arbeitskonferenz der 
Prüfstellen für explosionsgeschützte 


elektrische Betriebsmittel, Braun- 
SChweig) in urn EEE 
Tag des Schiffsingenieurs 1970, 
FIENSBUrg? Zn en ee 


VDE-Fachtagung Elektronik 1969 im 
Rahmen der Hannover-Messe 


Informationstagung für wirtschaftliche 
Datentechnik, Deidesheim 


Metalloberflächenbehandlung, Frank- 
DU Me RER 


Technische Zuverlässigkeit, Nürn- 
berg. ee EEE 


533 


*547 


574 


574 


574 


574 


592 


592 


609 


22 


44 


44 


44 


44 


44 


44 


45 


45 


45 


68 


70 


92 


92 
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122 
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Forschung auf dem Gebiet der Halb- 
leiter-Bauelemente, München 24. bis 
27.3. 1969 


Vortragsveranstaltungen über Ener- 
gieverteilung, Kurztagung „Isolier- 
stoffe für Verwendung im Freien“, 
Frühjahr 1970 


Meßgeräte für die Hochfrequenz- 
und Mikrowellentechnik, Frankfurt 
SUNE20L5E1909 Feen 


5. internationale Tagung über elek- 
trische Kontakte, München 4. bis 


EN as Se Ar EHRE 
Tagung „Kunststoffisolation in der 
Hochspannungstechnik“, Mannheim, 


12.—13. 11. 1969 


2. Nürnberger Schaltungsdruck-Semi- 
nar, Nürnberg 11.—14. 6. 1969 


Hauptversammlung der Max-Planck- 
Gesellschaft vom 11.—-14. 6. 1969 in 
Göttingen 


Jahrestagung der Fraunhofer Ge- 
sellschaft zur Förderung der ange- 
wandten Forschung vom 19.—-20. 6. 
1969 in München 


19. Hochschulverbandstag vom 20. 
bis 21.6. 1969 in Erlangen 


Dechema-Jahrestagung vom 26. bis 
27.6.1969 in Frankfurt a.M. 


Energiewirtschaftliche Forschung und 
Ausbildung, Karlsruhe 


Hochspannungsisolierungen mit 
Kunststoffen in der Schaltanlagen- 
und Kabeltechnik, Mannheim 12. bis 
BASIS IOCH En RE re 


NTG-Fachtagung „Feldeffekt-Tran- 
sistoren“ 17. bis 19. 3.1969 in Frei- 
burg 


Internationale Navigationstagung, 
Hamburg 28. bis 30. 10. 1969 
EDV-Peripherie, 

22. bis 26.9. 1969 


Kybernetik-Kongreß, 
9.4.1970 . 


Frankfurt a. M. 


Berlin 5. bis 


1970 


IAEO-Symposium über die Verwen- 
dung großer Strahlenquellen und 
Beschleuniger in industriellen Pro- 
zessen, München 18. bis 22.8. 1969 


Internationale Prüfstellen-Konferenz 


für Explosionsschutz in der PTB. 
SE 
Versorgung in elektrischen Vertei- 


lernetzen, Aachen 6. 10. 1969 


Heizkraftwirtschaft, Düsseldorf 23. u. 
24. 10. 1969 


Internationales Symposium über Zu- 
kunftsfragen, München 10. bis 15. 11. 
1969 


Tagung der internationalen Vereini- 
gung für Meteorologie und Atmo- 
sphärphysica, Heidelberg 8. bis 13. 9. 
Eat a 5 a a 


Elektrisch abtragende Fertigungsver- 
fahren, Siegen 9. bis 12.9.1969 .... 


Anwendung theoretischer Verfahren 
in der Regelungstechnik, Düsseldorf 
24. bis 27.9. 1969 


12% 
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212 


212 


230 


246 


262 


262 


262 


262 


296 


316 


SE ee M 83 


406 


*412 


446 


446 


446 


446 


446 


Einladung zur Anmeldung von Vor- 
trägen für die NTG-Fachtagung 
„Analyse und Synthese von Netzwer- 


ken“, Stuttgart 15. und 16. 10. 1970 M 115 


Systems 69, München 10.-18. 11. 
TION Salze. 
Hochspannungsisolierungen mit 
Kunststoffen in der Schaltanlagen- 


und Kabeltechnik, Mannheim 12. bis 
14. 11. 1969 


Symposium „Entwicklung im Elektro- 
maschinenbau“, Leipzig 12.-14. 11. 
1969 . Ind. 


Internationales Symposium „Alumi- 
nium-Fahrzeuge für den Nah- und 
Schnellverkehr, Düsseldorf 25. bis 
26.111909. ne se meter 


Numerisch gesteuerte Werkzeugma- 
schinen — Aufbau und Anwendungen 
— München 7.-10. 10. 1969 


Einführung in Rechenverfahren der 
Regelungstechnik, Düsseldorf 13. bis 
18. 10. 1969 


Manuelles Programmieren numerisch 
gesteuerter Werkzeugmaschinen, 
Darmstadt 27.-30. 10. 1969 


Elektronische Steuerungstechnik 
und ihre Anwendung, Karlsruhe 
3.-7. 11.1969 . 


Messen, Steuern und Regeln in der 
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatech- 
nik, München 3.—7. 11. 1969 


Meßdaten-Erfassung und -Verarbei- 
tung mit digitalen Systemen, Mün- 
chen 10.—-14. 11. 1969 


Regelung in der Antriebstechnik, 
Düsseldorf 24.—29. 11. 1969 


Pneumatische Elemente der Rege- 
lung und Steuerung für Verfahrens- 
technik und Energieversorgung, Bre- 
men 26.—27. 11. 1969 


Prozeßlenkung mit elektronischen 
Datenverarbeitungsanlagen, Karls- 
ruhe 1.-5. 12. 1969 


Einführung in die Netzplantechnik, 
Karlsruhe 2.-5. 12. 1969 


Medizinische und biologische Elek- 
tronik, Düsseldorf 20.-22. 11. 1969 .. 


Große schweißtechnische 
Essen 23. bis 26. 9. 1969 


Tagung, 


Kunststoffe und ihre Verarbeitung, 
Frankfurt a. M. 10. bis 14. 11. 1969 .. 


IV. Kolloquium „Strahltechnik“, Stutt- 
gart 27. bis 28.2. 1970 


Fachtagung Cebit 1970, Hannover .. 


— Amerika 


Studienreise für die elektrische Ma- 
schinen herstellende Industrie nach 
Amerika 


Electro-Optical Systems Design Con- 
ference, New York 16.—18. 9. 1969 .. 


International Electronics Conference, 
Toronto vom 7.-9. 10. 1969 


Vierte internationale Konferenz der 
Wissenschaft und Technik der Elek- 
tronen- und lonenstrahlen, Los An- 
geles, Kalif., 10.-15. 5. 1970 


489 


489 


490 


490 


490 


490 


490 


490 


490 


490 


490 


490 
490 
510 
533 
533 


593 
574 


122 
138 


296 


— Benelux 

Intermag-Conference, Amsterdam 
15--18..4.1969) 9.7 en orerkes u 
Verteilungsnetze, Lüttich 12. und 


13. 5. 1969 


Internationale Konferenz für Magne- 
tismus (INTERMAG), Amsterdam 


Praktische Anwendung von SI-Ein- 
heiten, Brüssel 24. u. 25.6.1969 .. 


Moderne Kraftwerke, Lüttich 11. bis 
15. 5. 1970 


International Symposium „Design 
and Applications of logical Systems“, 
Brüssel 15.—20. 9. 1969 


IVth. International Congress on Me- 
tallic Corrosion / IV. Kongreß der 
Europäischen Föderation Korrosion 
in Amsterdam vom 7.—14. 9.1969 .. 


European Conference on Plasma 
Physics and Controlled Fusion vom 
23.-27.6.1969 in Utrecht/Nieder- 
lande- ae erde ne a 


IVth International Congress on Me- 
tallico Corrosion, Amsterdam 7. bis 
14. 9. 1969 


IV. Kongreß der Europäischen Föde- 
ration Korrosion, Amsterdam 7. bis 
14. 9. 1969 


Symposium Design and Application 
of Logical Systems, Brüssel 15. bis 
20. 9. 1969 


Internationaler 
1970, 


Kybernetik-Kongreß 
Namur/Belgien 7.-11. 9. 1969 


— England 


Computer Aided Design, Southamp- 
ton 


Measurement Education, University 
of Warwick (GB) 8.—10. 7. 1969 


Zweite „International Electronic Pro- 
duction Conference — Inter/Nepcon 
69“, Brighton 


Kolloquium über magnetische Werk- 
stoffe, London 4. 2. 1970 


International Conference on Atomic 
Collosions and Penetration Pheno- 
mena in Solids, Brighton, England 


7...BiS 21249. 1969 Tr 
European Microwave Conference, 
London 8.2bis2 2.971969 rer 
High Magnetic Fields and their 
Application, Nottingham, England 
17... bis 19.9.1969) RZ ee 
Conference on Nuclear Structure 


and Elementary Particle Physics, 
Brighton, England 24. bis 26. 9. 1969 


International Conference on Amor- 
phous and Liquid Semiconductors, 
Cambridge, England 24. bis 27.9. 
1969 


International Electronic Production 
Conference -— _Inter/Nepcon 69, 
Brighton/England 14.—16. 10. 1969 .. 


Computer 70, London 5.—9. 10. 1970 


Management in der Elektroindustrie, 
Edinburgh 17.—20. 3. 1970 
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262 
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446 


446 


469 
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45 


121 
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446 


446 
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— Frankreich 
CIGRE-Tagung 1970, Paris ........ 22 


Colloque international sur la tele- 
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Hannover-Messe 1969. Schiller, K. .. *139 


Elektroindustrie: neue kräftige Ex- 


DAaANSION Aa 208 
Elektroindustrie wächst kräftig wei- 
ter — Auftragseingang um 36 °/o ge- 
stiegen Tee ee 348 
Weiterhin günstige Entwicklung in 
der. Elektroindustrie, 7 Sr 440 
Hohe Zuwachsraten bei der Elektro- 
industrie West-Berlins ............ 509 
Versicherungsschutz für elektronische 
Geräts: san 510 


Die hundert größten deutschen Un- 

ternehmen A *525 
Über 1 Million Elektrobeschäftigte... 527 
modern 


Forschen und fertigen 


Deutsche Industrieausstellung Ber- 

lin 199 re RN "547 
Bundespreis „Gute Form“ für Elek- 
trogekäte: „ren. ren 549 
Rourkela heute. Kron, A.-W. ...... *600 
Zähler s. Meßtechnik — Zähler 
Zukunftsfragen 

Die Zukunft der naturwissenschaft- 
lich-technischen Entwicklung. Coörs, 

Fi ee SE *M 89, *M 98 


Persönliches 

A 

ET ee RER 91 
ENOMORLDSSNONE Eee dose. area ns 423 
STIER ENT 19 
B 

(SER ee Ce ee 508 
SEINES.) RE 508 
Baumgariners; Tr. Leere. ce een 294 
Beumallern Ha ne tan 66 
POrSnossEr Be ee san 403 
BEVSTHEATS Peer see re le nern acer 19 
BODEN Dee 403 
BEIMEIENM. een ee en en 120 
BERLEE Se A er 66 
Borkelmann. Her nu... 209 
BRAUEREIEN na egetieee ee 573 
ET a EEE RER 294 
BIeEBdelaO 7. 02.2 ee ae 552 
EEE 315 
BIECHE A Be an ee ee ee 260 
BEDIEHR EI Se sea este 19, 445 
BRRGDO SEI ende 469 
EIERN, ee NER 19 
BRSCHRI ER ee ee Wesarav sine lea m 120 
c 

BZEMBETERRT ee nee 351 
KERNE he 0. urcesseaaan sin are se 315 
TIERE IE ee PEN ERROR ONFRER NE 445 
BETT ne EN RREEN 137 
NEN N A 607 
D 

BETT ae RERIETERRRRENEIFER 469 
DEDDERR EI ran ern ae 488 
BEL ee 245 
E 

BEE N A er a 209 
EINDENGmIEIM ee ea 315 
Ergelhardtihle ee an ana 531 
F 

Baßbender; Hai + u... dt ae 315 
Finsterhölzl-Verniere, W.R. .......... 351 
EISchoesdelG war lan He aa ae ee 260 
G 

GraBNonm ARTE Area ae era 531 
Gone gr 209 


GeltiusyATE aa 423 
RS ee aa Kane. Her 43 
NEN LS AR N Eee 423 
SLOT 66 
GIOSSO WER ARE; 245 
H 

Haken ee te sa reiche 260 
Hebel Teer re 66 
HerknkKINnd KOT PA TI 573 
HaadgertKe Vene. ee 229 
FIarKeN PR Eh 260 
Flecken Ads Fe se 229 
Hessemannf SH un ee 423 
Heidenreich wert re 120 
Hengstenberg JH. een. een 229 
Herhahtn Amer. ee 66 
Flermanns Pak mn. Me 91 
Hertenstein Ken Bee 209 
Hess En N RE 19 
Hildebrand; HK er gen 552 
FE Aare letenetefsreee 260 
Hirschmann Re es ge 351 
Hobrecketz Amer er. 403 
Honnans#M I WA ke Ed 260 
HUMDULRGSER ee ee 552 
HUpperkaW ee ee 552 
I 

INNeLebnekaK seen 210 
J 

JanssenMı Tage 137 
JacobL, Wie oe ee 261 
K 

Kianzie Of ee A an 552 
KUNIKONA ee 66 
Kalsarı Kaserne ee 423 
Kappalmayer, Ole nen eat s wae ee 294 
KIOSOr, VVTnNar 19 
Kleine, Ads a eh ak 261 
KügeiM ner De 590 
KNODJLEN AH ee ee: 385 
KOT ON RE 403 
Korndörfen Go ee 261 
Kama. ee erento 120 
KO en er ee 508 
Kuhlmann EAR.ı ren ee 351 
L 

PandoltaMaR- fa ee een. 351 
FEnMannnas Tee redete 590 
KeithauserGEN rec 531 
EUAWIGHRRT TER 2 lee nen 552 
Eileen ne ee 488 
Eandsbergen Ro nee: 573 
Barche Al kn 488 


Persönliches 


ON, We ee N ER 43 
LotziP., 020 ee 210 
EAN HL RE 573 
M 

MattenK Fr en 66 
Merten, R£T + we ee ER 590 
Meyer -A:R. Tr 19 
Mader, WW. m. 607 
Maier) HT er ER EETREER 91 
Meske}F. 2... ee 423 
Möhring, Dy Gr Verl EEE 488 
Moulin. EN m. 00 ee 66 
MüllerrJ:#: u: re Re PR IR 445 
Müthig, JE 2. nn 607 
N 

Nefl. Eee ee 261 
Nestel, Wa ee RE 508 
NUTK Fo a 210 
(0) 

Obermoöser, Art „ae KR 209 
OrtmannyE. > Ba A 403 
Ottenx BES: Fa 66 
Oberdörfer Ges 2 210 
OltzesH. ra LEE 351 
OlUis, We 137 
Ostendaoris We 403 
P 

Pfestort, G2KSMesT ee 531 
Piloty; HT er 508 
Pils, EA PATE 209 
Rietzsch, Weser 210 
Rulides, PR. es. na RE 120 
PZN ee re ee ee RE 590 
Q 

Quackt RT er NO N 385 
R 

Roessinge La 294 
Rankey Fer +. ee ER 43 
Rant; Zu ai. ee 509 
Remder Birne 509 
Reuther,iF. Le en. er ER 66 
Roederstein, HG 91 
Rübsam,; GEW EEEROE 315 
Ruppert. 2 2... er N 70 
Ss 

SchäteriHlist ers 590 
SCEHMIH,- As Tea re 229 
Seifen Rn ar a 209 


Industrie und Wirtschaft 


SDUNGCHIÄRTE N EN Er ne 19 
SCHAIET BORN. naeh 469 
Schafferniehnt We arten 137 
SCHICH ZA ET ER Neuer ac Neon 424 
SCHON ne Sch ag asceen 211 
SchülleaEmn ee es ntchasiiarena 66 
SCHUNNSIBREITE En de ae 120 
SCHHMACHELIRLO N Re aan a 607 
SER EN ER en 591 
SEEN 91 
SIONGaUN Ge er dei 509 
SIONOHORG Re A einden 71 
DENE EEE. 261 
WanıStaveren. JG. een 531 
SIOHORE GR ee male 137 
OR SE a Des nlens 211 
7 

Bannnauser Rot... Aucdkan ss: 590 
BSCHIOTANV ET en. en ee aan 245 
BILURREIHER aa ae ne ti 211 
V 

VILLEN ee Eee 315 
BIerlingEsO me neue 43 
w 

Diedemann: E- T.....2.+: 22.4.2. 229 
NER ER Me ler, 445 
NEE ET AT E ER 43 
NIITIMERSNO. G. : ..2...2.22022: 00 19 
OBEN ne. 230 
y4 

ZA OTOHERE ns nn en 424 
ENG, pr ea Re Re 137 
Zanketnagel) GN wu a 245 
ZOINEIH:: R. ......n 509 


EEE EL EEE DEI ZEETLET EEE 
Industrie und Wirtschaft 


A 
ACEC Deutschland 552 
BCKenmanDd KG ....2..:: 20200. 294 


AEG-Telefunken .. 20, 121, 245, 262, 352, 


9385, 424, 488, 532, 591, 607 
AEG, BBC, Siemens .......... 404 
AEG-Telefunken + Siemens ..... 245 
ASEA-Atom — Schwierige Reise einer 
Reaktor-Druckkammer vom Ruhrge- 
biet nach Schweden .............. 294 
ANSEA-AÄTOM rn. sn» 607 


16* 


Zusammenarbeit zwischen ASEA und 
BBECiEN  AE 


Bauknecht 
Farbenfabriken Bayer AG 


BBC 
43, 44, 230, 385, 404, 488, 509, 573, 591, 


BBC und SACE 


BICC exportierte 1968 elektrotech- 
nische Erzeugnisse im Werte von 
51 Mio. £ 


Robert Bosch GmbH 


121, 
Braun AG 20B2iN, 


Bureau Veritas 


c 
Ciba und Bayer 


Compagnie des Compteurs Deutsch- 
land GmbH 


Control Data 


D 
DEYUSSa ER AR er 
Demag 


Deutsche Amp GmbH ..........:... 
Deutsche Edelstahlwerke AG 


Software-Produktgruppe der Digital 
EqUIPmENACO. Sy 


Dr. E. Dürrwächter (Doduco) .. 591, 


E 

Elektrizitäts-Actien-Gesellschaft 
Elektrizitätswerk Wesertal GmbH. 91, 
Escher Wyss GmbH, Ravensburg .. 


F 
Fairchild und Philips . 
Felten & Guilleaume 

Friden GmbH 


G 
GEC-Elliott Automation 404, 


The General Electric and English 
Electric Companies Ltd. 


General Instrument 


GmbH 


Deutschland 


Grundig 


294 
489 


607 
424 


404 


. 20, 44, 91, *116, 
607 


445 
424 


404 


385 
245 


607 
509 
608 
591 
591 


552 
608 


591 
532 
488 


608 
385 
608 


405 
405 


424 
405 
608 


H 
Hartmann: & Braun AG en 510 
Hastra» Hannover, Saar er 488 
Hirschmann y 2.2.0.2. ne 44 
Gebr. Hofmann KG Free 245 
Honeywellunn nase ee 91 
Hüls-GrÜppesmter- se Re 591 
I, J 
N EN Bars ven; dee ce 385 
ITT-Jahresbericht 1968. ............ 591 
50 Jahre Richard Jahre ............ 608 
50 Jahre Jordan Elektrotechnik .... 532 
K 
Kaiser Aluminium Kabel Werk GmbH 

424, 488, 510 
50 Jahre Kathrein-Antennen ........ 294 
Kienzlesi). Zn. Sr ee 295, 608 
Neues Werk der Kirsch KG ........ 315 
Klein, Schanzlin & Becker AG ...... 591 
Krupp-Aluminium-Großwalzwerk für 
die USA 404 
L 
Kandis 'StGyLr-..2.2. re 591 
Gründung des Deutschen Lichtinsti- 
WIESE ee a ae 489 
Lurgi Apparatebau Gesellschaft mbH 262 
Hundert Jahre Ludwig Loewe ...... 591 
M 
MAN. 2.5238 ee EEE 386 
MDS-Deutschland GmbH .......... 532 
Monsanto, West Caldwell/N. J./USA 425 
N 
NCR 92, 121, 211, 262, 295, 386, 445, 592 
o 
Olympia Wat ee 245, 386 
Osram Gmbh er 68, 211, 386 
P 
Pape "&7Olbenizinmen re ee 489 
Perpetulm-Ebnenit 0 573 
Wilhelm: Petri KG 7.2.0. 2.0 386 
Arthur Pfeiffer Hochvakuumtechnik 
GmbH. Eh Sen NEE 405 
Philips er een 20, 92, 211, 295, 510, 608 
Philips Electrologica GmbH .. 425, 489 
Philips Elektronik Industrie .. 386, 425, 

445, 608 

Pintsch Bamag AG, Butzbach ...... 532 


R 

Reaktor-Brennelemente GmbH .... 405 
Rohde & Schwarz ............ 425, 608 
Bosanthal, AQur mes "246 
Ss 

SCHELMEANNLIR SO. ea 592 
Kerle Schmidt: GmbH... eu... sen 44 
SEL 62, 68, 137, 246, 315, 405, 425, 489, 608 
Sentaphon Deutschland GmbH .... 405 
SER 405 


Siemens AG 121, 230, 295, 352, 386, 405, 
425, 489, 573, 592 


Starkstrom Apparatebau GmbH .... 262 

Sulzer, Winterthur... sw... 573 

1 

Teldix-„Drallrad“ für Comsat-Satelli- 

EEE EN leckere ofatsıe Hain ee one a nor 406 

Telefonbau und Normalzeit .... 44, 9, 
446, 489 

Texas Instruments: .. . a... sense 352 

V 

VENEN ee ae ae, 608 

NEE Br rer Re ER 352 


VDM-Zirkonium-Gesellschaft mbH .. 592 


Vereinigte Elektrizitätswerke West- 


EEE ee 44 
Ww 

Wacker, Chemie: :......... 00... - 92 
Wibre Elektrogeräte Edmund Breu- 
ninger, Heilbronn a.N. ...........- 509 
Witte Heiztechnik ........ 986, 425, 573 
Wiesde &7Sirehlau 2»... .2....- 489 
y4 

Zahnradfabrik Friedrichshafen ..... 574 
EIER 1.0.22 REIFE 386 
RE ee NER 532 
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BUFOZINSTMONICST 02 0 nn ee re 295 
Gstasienelnstitut eV. 2... 2... 230 
ERS ACH Or  ear 316 


Hochschul- und Ingenieurschulnachrichten / Buchbesprechungen 


TUNBSHIN MT re 68, 296 
Universität Bielefeld “............. 532 
Universität Bochum .. 121, 316, 352, 425 
Universitäts Bonner... 44, 262, 316 
TU Braunschweig ........ 469, 532, 592 
ILUNGTAUSTRABRIETEe Sen LEBTE. ee 533 
TH Darmstadt 20, 296, 406, 469, 533, 574 
Universität Düsseldorf ............ 533 


Universität Erlangen-Nürnberg 406, 425 
Staatliche Ingenieurschule Eßlingen 20 
Universität Frankfurt ...... 44, 121, 608 


Studium der Informatorik an der 
Staatlichen Ingenieurschule Furtwan- 


GN ee ee 295 
Staatliche Ingenieurschule Gießen .. 533 
Universitat Gießen nie as 608 


Universität Göttingen .. 44, 68, 230, 533 


Universität Hamburg .......... 230, 533 
TUsHannovers ern 246, 316, 574 
Universität Heidelberg ............ 296 
TH Karisruhe@ er ee ereee 296, 533 
Universitätz Kieler. armer 230 
Staatliche Ingenieurschule Kiel .... 296 


Universität Köln (PH Rheinland/Ab- 
TSH UNO ON NT) Br RE renEe 406 


Staatliche Ingenieurschule Konstanz 553 


UniversitatsKonstanzare nee, 406 
Universität Mainzer. en 68, 406 
Universität Mannheim ............ 533 
Universität Marburg ........2..... 352 
Technikerschule für Elektrotechnik 

(Elektronik), Meldorf/Holstein ...... 386 
TH München 211, 230, 316, 406, 425, 608 
Universität München .......... 533, 608 
Universität Münster .......... 137, 316 


Universität Regensburg .. 121, 316, 425 
Universität Saarbrücken 137, 212, 406, 553 
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246, 406 
Universität Shiraz/lran ............ 406 
Universität Tübingen .............. 316 
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Buchbesprechungen 


Bücher ohne Verfasserangabe 


Telefunken-Laborbuch für Entwick- 
lung, Werkstatt und Service. Bd. 1. 


BRAUSOADON rn ee een eaeree 21 
Interfinish ’68. Tagungsberichtsband 212 
Silizium-Gleichrichter-Handbuch .... 212 


The Crabtree Electrical Handbook. 
4. Aufl. 


Die Erforschung des Weltraums mit 
Satelliten und Raumsonden. Bd. 3: 
Auswertung der Meßdaten für die 
Erforschung der Atmosphäre, Meteo- 
rologie, Geodäsie, Nachrichtenüber- 
tragung, Bildübermittlung, Navigation 


Halbleiter-Handbuch. 
Band. 1968 


Industrielle Halbleiterschaltungen .. 


Ergänzungs- 


Datenverarbeitung mit Mehrfachzu- 
griffssystemen 


VDE-Fachtagung Elektronik 1969. Ge- 
neralthema: Elektronik in der Ener- 
gietechnik 


DK-Handausgabe. Bd. 1: Systema- 
tische Tafeln... a Se 


Die Kunststoff-Industrie und ihre 
Helfern *....38.32.. Sarg. 


Erläuterungen zu VDE 0530 „Bestim- 
mungen für Elektrische Maschinen“. 
VDE-Schriftenreihe H. 10, 3. Ausgabe 
1969. De ee 


Berichte der Arbeitsgemeinschaft 
MagnetismusT19677 Er nr 


AEG-Schaltungsbuch für Niederspan- 
nungs-Schaltgeräter 22.2 ee 


Jahrbuch des elektrischen Fern- 
meldewesens. Register zum VI. bis 
XIX. Jahrgang (1952-1968) ........ 


Ein Vergleich der Britischen Vor- 
schriften für die Kurzschlußprüfung 
von Öl-, Luft- und Druckluftschaltern 
mit den IEC-Publikationen und den 
VDE-Bestimmungen 


Naturzug-Kühltürme . 


Nürnberger Schaltungsdruck-Semi- 
nar „Kompendium für die Elektro- 
nIKF ee Ferien ee ee 


Elektroblockspeicher für Warmwas- 
ser- und Warmluftheizung 


Bücher in alphabetischer Reihenfolge 
der Verfassernamen 


Beauclair, W. de: Rechnen mit Ma- 
schinen 


Benedikt, H., Raum, G., u. Tränkler, 
H.-R.: Übungsaufgaben zum Grund- 
kurs der Meßtechnik .............. 


Bergtold, F.: Photo-, Kalt- und Heiß- 
leiten sowie VDRF Me 


Bernhard, J.H.: Analoge Rechen- 
technik — kurz und bündig ........ 
Burgt, C.M. v.d., u. Gammel, M.: 


Piezoxide-Wandler. Grundlagen und 
Anwendungen 


Doetsch, W., u. Schnabel, F.: Gesetz 
über technische Arbeitsmittel (Ma- 
schinenschutzgesetz) mit Nebenbe- 
stimmungen 


Euwe, M.: Einführung in die Grund- 
lagen der Datenverarbeitung ...... 


Fricke, H.W.: Rechnen mit Logarith- 
menzund Rechenstansere er 


9. Aufl. 
Geisler, H.: Kommentar zur DIN 18015 


214 


214 
214 


316 


426 


470 


490 


554 


593 


594 


594 


609 


609 


610 


610 


213 


553 


610 


316 


609 


92 


426 


213 


594 
214 
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Buchbesprechungen 


Grafe,H., Loose,J., u. Kühn, H.: 
Grundlagen der Elektrotechnik. Bd. 1: 
Gleichspannungstechnik ............ 


Greuel, ©.: Mathematische Ergän- 
zungen und Aufgaben für Elektro- 
techniker. 4. Aufl. 


Groh, H., u. Weber, W.: Digitaltech- 
nik I. Elemente der mathematischen 
Entwurfsverfahren 


Gruber, B., u. Eiblmayr, P.: Elektro- 
meister-Kalender 1969 


Hinde, D.W., u. Hinde, M.: Electric 
Traction Systems and Equipment .. 


Hoernes, G.E., u. Heilweil, M. F.: 
Boolesche Algebra und Logik-Ent- 
wurf 


Hörnig, E., u. Schneider, K.: Schutz 
durch VDE 0100 


Huber, R.: Trockenbatterien. 2. Aufl. 


Janning, W.: Elektronische Steuerun- 
gen 


Karg, E.: Numerische Steuerungen — 
kurz und bündig 


Kinzelbach, R.: 


Kleemann, J.: Halbleiter-Experimente. 
2. Aufl. 


Klein, G.: Einführung in die Pro- 
grammiersprache Fortran IV ........ 


Stahlakkumulatoren 


Knobloch, H.: Der Tonband-Amateur 


Kortz, M., u. Lentz, R.: Taschenbuch 
für Funkamateure und Techniker .. 


Kreck, J.: Elektrische Heißwasser- 
BEeseHUngm ee na tn 


Kreis, P.: COBOL-Praxis. Alphabeti- 
sches und didaktisches Nachschlage- 
werk zu einem COBOL-Subset-Stan- 
ET a ENTER 


Kühne, F.: Schliche und Kniffe für 
Radiopraktiker. Erfahrungen aus 
Werkstatt und Labor, Teil 1. 9. Aufl. 


Kühne, F.: 
gen. 5. Aufl. 


Musikübertragungs-Anla- 
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138 


470 
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21 


593 
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21 


213 


Leonhard, W.: Wechselströme und 
Netzwerke 


Limann, O.: Bauelemente und Schal- 
tungen für die Haushalt-Elektronik .. 


Limann, O.: Funktechnik ohne Ballast 


Linse, H.: Elektrotechnik für Maschi- 
nenbauer. 3. Aufl. 


Löbel, G., Müller, P., u. Schmid, H.: 


Lexikon der Datenverarbeitung .... 
Lummer, H.: Erfolgreicher Fernseh- 
SEIVICON ken at Ferien Kers seitee 


Lunze, K.: Einführung in die Elektro- 
Och Keen 


Lunze, K., u. Wagner, E.: Einführung 
in die Elektrotechnik. Leitfaden und 
Aufgaben. Teil 2: Das magnetische 
Feld. 3. Aufl. 


Lutz, Th., u. Hauff, V.: Programmier- 
fibel. 3. Aufl. 


Mende, H.G.: Antennen für Rund- 
funk- und Fernseh-Empfang. 12. Aufl. 


Merz, L.: Grundkurs der Meßtechnik. 


Teil 1: Das Messen elektrischer 
Großen 2r AU: re 
Merz, L.: Grundkurs der Meßtech- 


nik. Teil2: Das elektrische Messen 
nichtelektrischer Größen 


Mialki, W.: Die programmierte Welt 


Mittelstaedt, F.: 
Kerntechnik 


Elementarbuch der 


Nowak, G.: Das Kostendenken des 


Ingenieurs 


Prieur, H. J.: 
nik 


Automatisierungstech- 


Reiser, J.: Eiektrische Maschinen. 
Bd. 1: Grundlagen und Transforma- 
toren 


Renardy, A.: Fachzeichnen für Radio- 
und Fernsehtechniker. 2. Aufl. ...... 


Richter, H.: Impulspraxis in Schaltun- 
gen, Versuchen und Oszillogrammen. 
10. Aufl. 
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Schadow, G., u. Mittelstaedt, F.: Kern- 
technisches Laborbuch 


Schmidt-Küster, W.: Direkte Energie- 
umwandlung. Von der Brennstoff- 
zelle bis zur Isotopenbatterie 


Schnaubert, K.: Ingenieurschulführer 
für Ausländer, Voraussetzungen, Auf- 


nahmebedingungen, Prüfungsaufga- 
BON ee en Sa 
Seeger, O.W.: Maschinenschutz — 
aber WIE Dr re ee ea 


Seifert, W.: Digitaltechnik Il. Schalt- 
elemente . 


Siller, B.: 


Stabley, H.D.: System/360 Assembler- 
Sprache 


Unger, H.-G., u. Schultz, W.: Elektro- 
nische Bauelemente und Netzwerke |. 
Physikalische Grundlagen der Bau- 
elemente 


Unger, H.-G., u. Schultz, W.: Elektro- 
nische Bauelemente und Netz- 
werke Users re 


Luftsauerstoffelemente 


Walde, H.: Elektrische Stoffumsetzun- 
gen in Chemie und Metallurgie in 
energiewirtschaftlicher Sicht 


Weber, W.: Einführung in die Metho- 
den der Digitaltechnik. 3. Aufl. 


Webers, J.: Tonstudiotechnik. Hand- 
buch der Schallaufnahme und -wie- 
dergabe bei Rundfunk, Fernsehen, 
Film- und Schallplatte 


Weyh, U., u. Benzinger,H.: Die 
Grundlagen der Wechselstromlehre 


Wessel, R.: Elektromaschinenbauer- 
Kalender 1969 


Whitfield, J. F.: 
tions Technology 


Electrical Installa- 


Winkler, A.: Meßfibel für die Elektro- 
installation: 2: Aufl. mer er 


Wolf, G.: Digitale Elektronik 


Woller, H., u. Sobotta, K.: Neuzeit- 
liche Fernsprechvermittlungstechnik 
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Berichte, Nachrichten und Aufsätze 


— Allgemeines 


VDE-Fachtagung Elektronik im 
Rahmen der Hannover-Messe .... 


VDE-Tätigkeitsbericht 1968. Flei- 
STANS RE 


VDE-Kurztagung „Isolierstoffe für 
Verwendung im Freien“. Verlegung 
SUR ErUHJahE II 70 Ne 


Weiterbildung durch VDE-Semi- 
WERDE SM 


25. VDE-Dozententreffen in Berlin. 


Neue Schwerpunkte für die VDE- 
Arbeit. Mangelsdorf, S. .... *M 59, M 67 


M 54 


Fernwirksysteme in der Energie- 
technik. 26. VDE-Dozententreffen, 
Mannheim 1969. Coers, F. ........ *M 121 


M 123 


Stellenausschreibung 


Harmonisierung von VDE-Bestim- 
mungen. Roggendorf, A., Schäfer, 
WemuspEindner, Hal Panne *M 145 


VDE-Fachtagung „Freiluftisolation“, 


Karlsruhe 9. und 10. 4. 1970 M 148 


Fachtagung „Feldeffektransistoren“, 
Freiburg 17. bis 19. 3.1970 ...... 


VDE-Symposium und VDE-Fachta- 
gung „Einsatz von EDV-Anlagen“ 
VBBKUNMGUNG) er een ehe. 22 


Vorbericht zur VDE-Fachtagung 
Elektronik. 1969 Wa. ae. 


VDE-Fachtagung „Elektronische 
Datenverarbeitungsanlagen im tech- 
nischen Bereich von Versorgungs- 
betrieben“. Koglin, H.-J. 


M 156 


*140 


*222 


— Berufsfragen 


Novellierung des 
zes? Coörs, F. 


Ingenieurgeset- 
*M 1 


Weiterbildung durch VDE-Semi- 


Rare GCOBLS ee *M 33 


Grundsätze für die Gestaltung von 


VDE-Seminaren M 34 


Mitgliederstruktur und Meinungs- 
bildung im VDE. Auswertung des 
Fragebogens 

1. Teil M 41 


M 49 


Der Zugang zu den Fachhoch- 
schulen technischer Richtungen. 
Nachtrag zur „Stellungnahme zur 
‚ Neuordnung des Ingenieurschul- 
wesens“ des VDE vom Januar 1969 


Richtlinienvorschläge für 


nieure 


Neue Schwerpunkte für die VDE- 
Arbeit. Mangelsdorf,S. ..*M 59, 


Empfehlungen für die Öffentlich- 
keitsarbeit des VDE 


Öffentlichkeitsarbeit — eine Auf- 
gabe unserer Zeit. Coörs, F. 


Die EWG-Richtlinienvorschläge für 
Ingenieure. Weiss, A. von 


Verabschiedung des Gesetzes zur 


Änderung des Ingenieurgesetzes. 400 


Ingenieurgesetz vom Bundesver- 
fassungsgericht für nichtig erklärt. 


Godrs. Ei een ae ae ste *M 97 
Rentenversicherung .............. M 100 
Der Elektroingenieur in der Indu- 

Sstnlo.2. NAUJORKS AS ar ee *M 105 
Der Elektroingenieur bei Behör- 

den. Mangelsdorf, S. ...........- *M 113 
Vorbereitung neuer Ingenieurge- 

setze der Bundesländer ........ M 121 
Ausbildung auf dem Gebiet der In- 
formatik (Datenverarbeitung) .... M 129 
IngenieurschulausschußB des VDE. M 148 
Der Elektroingenieur in der Elek- 
trizitätsversorgung. Zaduk,H. ....*M 153 
Themen für VDE-Seminare ...... M 155 
— Bezirksverbände 

Kurpfalzarn on a Ark M 54 
Niederrhein. Peer. een M 25 
Oldenburg .M3, M 25, M 51, M 156 
Schleswig-Holstein .............. M 25 
Westialen-Ostawe re 2 M 35 
VDE/VDI-Fachgruppe Meßtechnik 
Übersichtsblätter „Meßverfahren 

und Meßanordnungen“ .......... 46 
Fluidische Meßtechnik, Berlin 24. 
UNnd225.3:196 9 ee een 70 
Funktionsgerechte Oberflächenprü- 

fung -— Oberflächen-Kolloquium 

1968 in Braunschweig ............ M 25 
Vortragsanmeldung für die Imeko. M 35 
VDE/VDI-Fachgruppe Meßtechnik 

und VDI/VDE-Fachgruppe Fein- 
werktechnik „Messen an bewegten 
Teilenf re nee M 35 
V. Kongreß der Imeko 1970 ...... M 141 
VDI/VDE-Fachgruppe Regelungs- 

technik 

Richtlinienentwurf VDI/VDE 3510 

über Drehzahlregler für Wassertur- 

Bine ee ee 46 
Neuer Vorsitzender .......... 70, M9 
Aussprachetag DIN 19226 ........ 70 
IFAC-Symposium über Mehrgrö- 
Ben-Regelsysteme, Düsseldorf, Ok- 

tober 1968 — Tagungsberichtswerk. M 45 
IFAC Symposium on Digital Com- 

puters for Traffic Control, Ver- 
sailles, 1. bis 5. Juni 1969 ........ M 45 
Aussprachetag 10. 10. 1969 Darm- 

Stadt I Aeneon Mara sin ntarn M 77 
Tagungsberichtswerk IFAC-Sympo- 

sium über Mehrgrößen-Regel- 
systeme, Düsseldorf, Oktober 1968. M 83 
Einführung in Rechenverfahren der 
Regelungstechnik, 13. bis 18. 10. 

Se ee M 107 
Lehrgang „Einführung in die Rege- 
lungstechnik, 6. bis 10. 10. 1969 .. M 107 
NelOrdnUNgm me een er M 131 
VDE-Fachtagung „Elektronische Da- 
tenverarbeitungsanlagen im tech- 
nischen Bereich von Versorgungs- 
betrieben“. Koglin, H.-J. ........ *222 


NTG 


NTG-Fachtagung „Feldeffekttran- 
sistoren“ 17. bis 19. 3. 1969 in Frei- 
burg 


8. Internationale Tagung über Er- 


zeugung und Verstärkung von 
Schwingungen im optischen und 
Mikrowellenbereich (MOGA 70), 


7. bis 11. 9. 1970 in Amsterdam .. 


International Seminar on Digital 
Processing of Analog Signals, 
11. bis 13. 3. 1970 in Zürich 


Einladung zur Anmeldung von 
Vorträgen für die NTG-Fachtagung 
„Analyse und Synthese von Netz- 
werken“, Stuttgart 15. und 16. 10. 
1970 


M 83 


M 107 


M 107 


VDE-Bestimmungen 


Akr.: Außerkraftsetzung 
Entw.: Entwurf 

Ikr.: Inkraftsetzung 
Ber.: Berichtigung 
Änd.: Änderung 


Harmonisierung von VDE-Bestim- 
mungen. Roggendorf, A., Schäfer, 
W., u. Lindner, H.-J. 


VDE 0051/X. 43 „Polizeiverordnung 
über Schlagwetter- und Explosions- 
schutz elektrischer Betriebsmittel“, 
Zurückziehung 


VDE 0100/12.65 „Bestimmungen 
für das Errichten von Starkstrom- 
anlagen mit Nennspannungen bis 
1000 V“. Änderung des Paragra- 
phen 1Nc) 


VDE 0100 e/...69 „Bestimmungen 
für das Errichten von Starkstrom- 
anlagen mit Nennspannungen bis 
1000 V“, Entwurf 1 
Vorankündigung der Inkraftsetzung. 


VDE 0100 e/8.69 „Bestimmungen 
für das Errichten von Starkstrom- 
anlagen mit Nennspannungen bis 
1000. Vet Ikr. 


VDE 0101 b/...69 „Bestimmungen 
für das Errichten von Starkstrom- 
anlagen mit Nennspannungen über 
1 KV“, Entwurf 1 


VDE 0105 „Bestimmungen für den 
Betrieb von Starkstromanlagen“ 
Teil 5 „Sonderbestimmungen für 
den Betrieb von Elektrofischerei- 


anlagen in Binnen-, Küsten- und 
Hochseegewässern“ ........ Ikr. 
VDE 0105 Teil 11/3.69 „Bestim- 


mungen für den Betrieb von Stark- 
stromanlagen“ Teil 11 „Sonderbe- 
stimmungen für den Betrieb von 
elektrischen Anlagen im Bergbau“. 

Ikr. 


VDE 0111/12.66 „Bestimmungen 
für die Bemessung und Prüfung 
der Isolierung elektrischer Anlagen 
und Betriebsmittel für Wechsel- 
spannungen über 1kV“ .... Änd. 


VDE 0118/5. 69 „Bestimmungen für 
das Errichten elektrischer Anlagen 
in bergbaulichen Betrieben unter 
Tage“ Ikr. 


FE nee *M 145 


M 117 


46 


69 
M 63 


M 86 


M 23 


M 78 


M 118 


VDE 0128/...69 „Bestimmungen für 
das Errichten von Leuchtröhrenan- 
lagen mit Nennspannung über 
1000 V“, Entwurf 1 


VDE 0136 Teil 1/8. 69 „Bestimmun- 
gen für die Errichtung von Elektro- 
fischereianlagen in Binnengewäs- 
SEN Fre NA TORE Ikr. 


VDE 0136 Teil 2/5. 69 „Bestimmun- 
gen für die Errichtung von Elektro- 
fischereianlagen in Küsten- und 
Hochseegewässern“ Ikr. 


VDE 0141/2. 64 „Bestimmungen für 
Erdungen in Wechselstromanlagen 
für Nennspannungen über 1KV“, 
Verlängerung der Übergangstrist. 


VDE 0146 „Bestimmungen für das 
Errichten von Elektrofilteranlagen“, 
Änderung b Entw. 


VDE 0146 a/8.69 „Bestimmungen 
für das Errichten von Elektrofilter- 
anlagen“ Ikr. 


VDE 0165 a/8.69 „Bestimmungen 
für die Errichtung elektrischer An- 
lagen in explosionsgefährdeten 
Betriebsstätten“ Ikr. 


VDE 0170 Teil 1/...69 und VDE 0171 
Teil 1/...69 „Bestimmungen für 
schlagwettergeschützte und explo- 
sionsgeschützte elektrische Be- 
triebsmittel“, Entwurf 1 .......... 


VDE 0177/4.57 „Nennströme von 
1,25 bis 6300 A (Richtlinien)... Akr. 


VDE 0190 „Bestimmungen für das 
Verbinden von Rohrleitungen mit 
dem Schutzsystem von Starkstrom- 
anlagen mit Nennspannungen bis 
KODORVERE Er ir Entw. 


VDE 0191/VI.43 „Merkblatt über 
Anforderungen an Werkstätten, die 
schlagwettergeschützte und explo- 
sionsgeschützte elektrische Be- 
triebsmittel ändern oder instand- 
SEAN ara EUER (0 VER 


VDE 0208/3. 69 „Bestimmungen für 


Isolierhüllen und Mäntel aus 
Gummi für isolierte Leitungen 
EndBKabelü tr... 42... Ikr. 


VDE 0209/3. 69 „Bestimmungen für 
Isolierhüllen und Mäntel aus ther- 
moplastischem Kunststoff für iso- 
lierte Leitungen und Kabel“.. Ikr. 


VDE 0210/5. 69 „Bestimmungen für 
den Bau von Starkstrom-Freileitun- 
gen über 1 kV“ Ikr. 


VDE 0214/1925 „Merkblatt für Ver- 
haltungsmaßregeln gegenüber elek- 
trischen Freileitungen“ (Zurückzie- 
hung angekündigt) 


VDE 0220 Teil 1/...69 „Bestimmun- 
gen für lösbare Kabelklemmen in 
Starkstromkabelanlagen bis 1000 V“ 
Entw. 1 

VDE 0220 Teil 2/...69 „Bestimmun- 
gen für Preßverbinder in Stark- 
stromanlagen“, Entw.1 .......... 


VDE 0225 b/...69 „Bestimmungen 
für Kabel mit massegetränkter 
Papierisolierung und Metallmantel 
für Starkstromanlagen (ausgenom- 
men Gasdruck- und Ölkabel)“, Ent- 
wurf 1 einer Änderung b 


20* 


69 


M 27 


M 86 


. M 150 


M 158 


VDE 0250/3. 69 „Bestimmungen für 
isolierte Starkstromleitungen“. 
Ikr. 


VDE 0265 Teil 1/...69 „Bestimmun- 
gen für Kabel mit Gummi- oder 
Kunststoffisolierung und Bleiman- 
tel für Starkstromanlagen“, Teil 1 
„Kabel mit Nennspannung U 
1000 V“, Entwurf 2 


VDE 0271/3. 69 „Bestimmungen für 
Kabel mit Isolierung und Mantel 
aus Kunststoff auf der Basis von 
Polyvinylchlorid für Starkstroman- 
lagene, tee ee Ikr. 


VDE 0271 a/...69 „Bestimmungen 
für Kabel mit Isolierung und Man- 
tel aus Kunststoff auf der Basis 
von Polyvinylchlorid für Starkstrom- 
anlagen“, Entwurf 1 einer Ände- 
LUNGEN ee ee et here ee: 
VDE 0283/7.62 „Vorschriften für 
probeweise verwendbare isolierte 
Starkstromleitungen“, geplante 
teilweise Außerkraftsetzung 


VDE 0295/V1.42 „Merkblatt für 
Stahlleitungen für Starkstrom-Frei- 
leitungen“ 


VDE 0303 „Bestimmungen für elek- 
trische Prüfungen von Isolierstof- 
fen“. Teil 4 „Bestimmung der 
dielektrischen Eigenschaften“. Ikr. 


VDE 0303 „Bestimmungen für elek- 
trische Prüfungen von Isolierstof- 
fen“ Teil 20 „Beurteilung des 
elektrostatischen Verhaltens durch 
Bestimmen der Aufladung durch 
Reiben, der Entladungszeit und 
der Restaufladung“, Entwurf 1 


VDE 0311 „Bestimmungen für Iso- 
lierpapier der Elektrotechnik“, 
Änderung a Ikr. 


VDE 0345/8. 69 „Bestimmungen für 
Isolierfolien der Elektrotechnik“, 
Änderung a Ikr. 


VDE 0860 Teil 1 „Bestimmungen 
für Isolierlacke und Isolierharze“ 
Teil 1 „Tränklacke“, Änderung b. 

Ikr. 


VDE 0860 Teil 2/5. 69 „Bestimmun- 
gen für Isolierlacke und Isolier- 
harzmassen der Elektrotechnik“, 
Teil2 „Tränkharzmassen“ .... Ikr. 


VDE 0410 Teil 6/...69 „Bestimmun- 
gen für elektrische Meßgeräte“, 
Teil 6 „Präzisions-Widerstands- 
meßbrücken für Gleichstrom“. 

Entw. 


VDE 0411 Teil 2/12. 69 „Bestimmun- 
gen für elektronische Meßgeräte 
und Regler“ — Teil 2 „Elektronische 
Regler“ Ikr. 


VDE 0414 

Meßwandler“ 
Teil 1 „Allgemeine Bestimmungen“, 
Entwurf 1 


„Bestimmungen für 


Teil2 „Besondere Bestimmungen 
für Stromwandler“, Entwurf 1 


Teil3 „Besondere Bestimmungen 
für induktive Spannungswandler“, 
Entwurf 1 


M 27 


M 118 


M 56 


M 118 


M 86 


. M 150 


M 150 


. M 110 


M 78 


M 78 


M 30 


M 30 


M 78 


M 150 


VDE 0418 Teil 6/12.69 „Richtlinien 
für die Annahme fabrikneuer Elek- 
trizitätszähler der Klasse 2,0 auf- 
grund von Stückprüfungen oder 


Stichprobenprüfungen“ Ikr. 


VDE 0425/...69 „Bestimmungen für 
zweipolige Spannungssucher bis 
1000 V“ Entw. 


VDE 0426/...69 „Bestimmungen für 
einpolige Spannungssucher bis 
250 V Wechselspannung gegen 
Erde“ Entw. 


VDE 0434, Teile 1 und 2/1.66 
„Richtlinien für Teilentladungs- 
Prüfungen und Meßeinrichtungen“. 


VDE 0472 a/3. 69 „Leitsätze für die 
Durchführung von Prüfungen an 
isolierten Leitungen und Kabeln“, 
Änderung a Ikr. 


VDE 0472 b/12. 69 „Leitsätze für die 
Durchführung von Prüfungen an 
isolierten Leitungen und Kabeln. 

Ikr. 


VDE 0530 Teil 1a/1.69 „Bestim- 
mungen für elektrische Maschinen“ 
Teil 1 „Allgemeines“ Ber. 


VDE 0531/12. 69 „Bestimmungen für 
Stufenschalter für Transformatoren 
und Drosselspulen“.......... Ikr. 


VDE 0532 a/5.69 „Bestimmungen 
für Transformatoren und Drossel- 
spulen, Änderung a Ikr. 


VDE 0532 b/8.69 „Bestimmungen 
für Transformatoren und Drossel- 
spulen“ Ikr. 


VDE 0550 „Bestimmungen für Klein- 
transformatoren“ Teil 1a/12.69 „All- 
gemeine Bestimmungen“, Teil 3a/ 
12.69 „Besondere Bestimmungen 
für Trenn- und Steuertransforma- 
toren sowie Netzanschluß- und 
Isoliertransformatoren über 1000 V“. 

Ikr. 
VDE 0551/11. 67 „Bestimmungen für 
Sicherheitstransformatoren“. Zulas- 
sung einer Abweichung 


VDE 0551 a/...69 „Bestimmungen für 
Sicherheitstransformatoren“, Ände- 
rung a Entw. 


VDE 0552/5. 69 „Bestimmungen für 
Stelltransformatoren mit quer zur 
Windungsrichtung bewegten Strom- 
abnehmern“ Ikr. 


VDE 0557/3. 69 „Bestimmungen für 
Einkristallhalbleiter-Gleichrichter. 
Ikr. 
VDE 0560 Teil 1/12. 69 „Bestimmun- 
gen für Kondensatoren“, Teil 
„Allgemeine Bestimmungen“. |Ikr. 


VDE 0560 „Regeln für Konden- 
satoren“ Teil 4/11.693 „Regeln 
für Leistungskondensatoren über 
0,5 kvar“, Änderung 


VDE 0580 b/...69 „Bestimmungen 
für elektromagnetische Geräte“, 
Entwurf 1 


VDE 0605 „Bestimmungen für In- 
stallationsrohre und Zubehör“, Neu- 
fassung Entw. 


VDE 0606 c/3. 69 „Vorschriften für 
Verbindungsmaterial bis 750\V“, 
Änderung c Ikr. 
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M 63 


M 56 


M 133 
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M 150 


M 30 


M 79 


M 150 
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M 158 


M 30 


M 150 


M 63 


M 110 


M 63 
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VDE 0620/5.66 „Vorschriften für 
Steckvorrichtungen bis 750 V 100 A“ 
86a) DIN 49493 „Zweipoliger Ge- 
rätestecker 6A 250V, Anschluß- 
EA REN eAehe 


VDE 0631 b/8.69 „Vorschriften für 
Temperaturregler und Temperatur- 
BRUTONZORIU SERIE then Ikr. 


VDE 0631 c/...69 „Vorschriften für 
Temperaturregler und Temperatur- 
begrenzer“, Entwurfi ............ 


VDE 06831 c/...69, Entwurf 1 Ermäch- 
tigung der VDE-Prüfstelle zum Er- 
teilen vorläufiger VDE-Zeichenge- 
nehmigungen für Temperaturregler 
und Temperaturbegrenzer ........ 


VDE 0635 „Vorschriften für Lei- 
tungsschutzsicherungen für 500 V 
und bis 200 A einschließlich Son- 
dervorschriften“, Änderung b. Ikr. 


VDE 0660 „Bestimmungen für 
Niederspannungs-Schaltgeräte“. 
Teil 1/3.68 „Bestimmungen für 
Schalter mit Nennspannungen bis 
1000 V Wechselspannung und bis 
3000 V Gleichspannung, für Steuer- 
schalter und Schütze bis 10000 V 
Wechselspannung“. 

Teil 2/9.68 „Bestimmungen für 
Hilfsstromschalter mit Nennspan- 
nungen bis 500 V Wechselspan- 
nung und bis 600 V Gleichspan- 
nung“. 

Teil 3/7.68 „Bestimmungen für 
Anlaß-, Stell- und Widerstandsge- 
räte mit Nennspannungen bis 
10 000 V Wechselspannung und bis 


3000 V Gleichspannung“. Ände- 
ER 2 ER SE AR 
VDE 0660 „Bestimmungen für 


Niederspannungs-Schaltgeräte“, 
Teil 1/3.68 „Bestimmungen für 
Schalter mit Nennspannungen bis 
1000 V Wechselspannung und bis 
3000 V Gleichspannung, für Steuer- 
schalter und Schütze bis 10 000 V 
Wechselspannung‘“, 

Teil 2/9.68 „Bestimmungen für 
Hilfsstromschalter mit Nennspan- 
nungen bis 500 V Wechselspan- 
nung und bis 600 V Gleichspan- 
nung“, 

Teil 3/7.68 „Bestimmungen für 
Anlaß-, Stell- und Widerstandsge- 
räte mit Nennspannungen bis 
10 000 V Wechselspannung und bis 
3000 V Gleichspannung“, Ände- 
DEI A ee Ikr. 


VDE 0660 Teil 4/...69 „Bestimmun- 
gen für Niederspannungs-Hochlei- 
stungs-(NH)-Sicherungen mit Nenn- 
spannungen bis 1000 V Wechsel- 
spannung und bis 3000 V Gleich- 
SEE Entw. 


VDE 0670 Teil 5/...69 „Bestimmun- 
gen für Wechselstromschaltgeräte 
für Spannungen über 1kV“ Teil 5 
„Typengeprüfte Schaltanlagen“, 
Entwurf 1 


VDE 0674 „Bestimmungen für Iso- 
lierkörper, Isolatoren und Durch- 
führungen für Betriebsmittel und 
Anlagen für Wechselspannungen 
über 1kV“, Teil 1 „Isolatoren mit 
Isolierkörper aus keramischen 
Werkstoffen zucker 


M 86 


M 63 


M 63 


70 


M 79 


M 63 


M 23 


VDE 0680 Teil 2/...69 Entwurf 1 
„Bestimmungen für Ausrüstungen 
zum Arbeiten an elektrischen An- 


lagen“, Teil 2 „lIsolierte Werk- 
zeuge bis 1000 V" 


VDE 0686 Teil 1/8. 69 „Bestimmun- 
gen für den Bau von Elektro- 
fischereigeräten für Binnengewäs- 
ser“, Änderunga unserer Ikr. 


VDE 0686 Teil 2/5. 69 „Bestimmun- 
gen für den Bau von Elektro- 
fischereigeräten für Küsten- und 
Hochseegewässer" .......... Ikr. 


VDE 0710 Teil 1 c/3. 69 „Vorschrif- 
ten für Leuchten mit Betriebsspan- 
nungen unter 1000 V“, Teil 1 „All- 
gemeine Vorschriften“ ...... Ikr. 


VDE 0713 „Bestimmungen für Zu- 
behör für Leuchtröhrenanlagen und 
Bestimmungen für Leuchtröhren- 
geräte und deren Zubehör mit 


Nennspannungen über 1000 V“, 
Teil 1/...69 „Allgemeine Bestim- 
mungen“, 

Teil 2/...69 „Besondere Bestim- 


mungen für Vorschaltgeräte“, 
Teil 3/...69 „Besondere Bestim- 
mungen für Leuchtröhrengeräte“, 


Teil 4/...69, Besondere Bestim- 
mungen für Kleinmaterial“, 
Teil 5/...69 „Besondere Bestim- 
mungen für Leutchröhren“. 
Entwürfe assanreerslärieters 


VDE 0720 Teil 1/8. 69 „Bestimmun- 
gen für Elektrowärmegeräte für den 


Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke“ Teil 1 „Allgemeine Be- 
stiimmungen er ee Ikr. 


VDE 0720 Teil 1 c/3.69 „Vorschrif- 
ten für Elektrowärmegeräte für 
den Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke“ Teil 1 „Allgemeine Vor- 
SCHTITON GE ee arena ale er ee Ikr. 


VDE 0720 Teil 1 d/3. 69 „Vorschrif- 
ten für Elektrowärmegeräte für 
den Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke“ Teil 1 „Allgemeine Vor- 
SCHLITTON A ee Ikr. 


VDE 0720 „Bestimmungen für Elek- 
trowärmegeräte für den Hausge- 
brauch und ähnliche Zwecke“ 
Teil 2B „Besondere Bestimmun- 
gen für Geräte zur Flüssigkeits- 
Srhitzunge, ENIWürk Eee: 


VDE 0720 Teil 2 b/5. 69 „Vorschrif- 
ten für Elektrowärmegeräte für den 
Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke“ Teil 2 „Sondervorschrif- 
ten für Geräte zum Bereiten und 
Warmhalten von Speisen“ .. Ikr. 


VDE 0720 Teil 4 a/5. 69 „Vorschrif- 
ten für Elektrowärmegeräte für 
den Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke“ Teil 4 „Sondervorschrif- 
ten für Heißwasserspeicher, Boiler 
und Durchlauferhitzer einschließ- 
lich Zusatzbestimmungen für Elek- 
troden- und Blankwiderstandsge- 
TATO essen eerr Ikr. 


VDE 0720 Teil 9a/...69 „Sondervor- 
schriften für Raumheizgeräte mit 
Wärmespeicherung“, Entwurf 1 


46 


M 79 


M 27 


M 79 


M 79 


21 


M 30 


M 30 


M 158 


VDE 0721 „Bestimmungen für indu- 
strielle Elektrowärmeanlagen (Ein- 
richtungen und deren Zubehör)“ 
Teil 1/...69 „Allgemeine Bestim- 
mungen“, Entwurf 3 und Teil 2/...69 
„Besondere Bestimmungen“, Ent- 
WULE 3 arena naeh ee 


VDE 0730 Teil 1f/...69 „Vorschrif- 
ten für Geräte mit elektromotori- 
schem Antrieb für den Hausge- 
brauch und ähnliche Zwecke“ 
Teil 1 „Allgemeine Vorschriften“, 
Entwurf 1 


VDE 0730 1/...69, Entwurf 1. Er- 
mächtigung der VDE-Prüfstelle zum 
Erteilen vorläufiger VDE-Zeichen- 
genehmigungen für Geräte mit 
elektromotorischem Antrieb für den 
Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke 


VDE 0740 a/8. 69 
für Elektrowerkzeuge“ 


„Bestimmungen 
er Ikr. 


VDE 0750 „Bestimmungen für elek- 
tromedizinische Geräte“ 

Teil 1a/...69 Entwurf 1 — „Allge- 
meine Bestimmungen“ (Änderung) 
und Teil 2 Gruppe 2/...69 — Ent- 
wurf 1 — „Besondere Bestimmun- 
gen (Erganzung) ee 


VDE 0750 Teil 2 Gruppe 1/...69 
Entwurf 1 „Bestimmungen für elek- 
tromedizinische Geräte“ — Teil2 — 
„Besondere Bestimmungen — 
Gruppe lt Tas An 


VDE 0816 a/55.69 „Bestimmungen 
für Außenkabel für Fernmeldean- 
lagen“, Änderung a ........ Ikr. 


VDE 0860 H/8.69 „Bestimmungen 
für netzbetriebene Rundfunk- und 
verwandte elektronische Geräte“. 

Ikr. 


M 86 


M 86 


M 86 


M 64 


46 


M 30 


VDE-Verlag 


Englische Übersetzungen 
von VDE-Bestimmungen 


Neu erschienen sind: 
Englische Übersetzungen von VDE- 


Bestimmungen (die Titel sind 
deutsch und gekürzt wiederge- 
geben) Tr Mine TR 


VDE 0107/3.68 (Engl.) „Errichten 
elektrischer Anlagen in medizinisch 
genutzten Räumen“.............. 


VDE 0255/1.68 (Engl.) „Kabel mit 
massegetränkter Papierisolierung 
und Metallmantel für Starkstrom- 
leitungen (ausgenommen Gas- 
drUck-aundaOlkabeli rm 


VDE 0410 b/3.68 (Engl.) „Regeln 
für elektrische Meßgeräte“. Ände- 
LUNG DAS a. ae ar sang 


VDE 0411 Part 1 a/3. 68 (Engl.) „Be- 
stimmungen für elektronische Meß- 
geräte, Schutzmaßnahmen“. Ände- 
rung a ee SEN 


VDE 0530 Part 4/10. 66 (Engl.) „Be- 
stimmungen für elektrische Ma- 
schinen, Ermittlung der Kenngrö- 
ßen und des Nennerregerstromes 
von Synchronmaschinen“ 


VDE 0550 Part 1/4. 66 (Engl.) „Klein- 
transformatoren. Allgemeine Be- 
SUMmMUNngensre 


M 30 


M 30 


M 30 


M 30 


M 30 


M 133 


VDE 0550 Part 4/4. 66 (Engl.) „Klein- 
transformatoren, besondere Bestim- 
mungen für Spartransformatoren“. 


VDE 0550 Part 6/4. 66 (Engl.) „Klein- 
transformatoren, besondere Be- 
stimmungen für Drosseln (Netz- 
drosseln, vormagnetisierte Dros- 
seln und Funk-Entstördrosseln)“.. 


VDE 0660 Part 1/8.69 (Engl.) „Nie- 
derspannungsschaltgeräte, Bestim- 
mungen für Schalter mit Nennspan- 
nungen bis 1000 V Wechselspan- 
nung und bis 3000 V Gleichspan- 
nung, für Steuerschalter und 
Schütze bis 10 000 V Wechselspan- 
nung“ 


VDE 0670 Part 4/3. 67 (Engl.) „Siche- 
rungen“ 


VDE 0815/5. 67 (Engl.) „Installations- 
leitungen für Fernmeldeanlagen“.. 


VDE 0860 Part 1d/3.68 (Engl.) 
„Ton-Rundfunk-Empfangsgeräte“. 
Andekungidin. art see 


M 133 


M 133 


M 133 


M 30 


M 133 


M 30 


Spanische Übersetzungen 
von VDE-Bestimmungen 


Spanische Übersetzungen von VDE- 
Bestimmungen (die Titel sind 
deutsch und gekürzt wiederge- 
GEDSDIEFR TE unseren: 


VDE 0208/6. 65 (Esp.) „Isolierhüllen 
und Mäntel aus Gummi für iso- 
lierte Leitungen und Kabel“ 


VDE 0209/6. 65 (Esp.) „Isolierhüllen 
und Mäntel aus thermoplastischem 
Kunststoff für isolierte Leitungen 
ardeKaBeli nennen 


VDE 0252/1.61 (Esp.) „Umhüllte Lei- 
tungen“ 


VDE (255/1. 68 (Esp.) „Bestimmun- 
gen für Kabel mit massegetränk- 
ter Papierisolierung und Metall- 
mantel für Starkstromanlagen (aus- 
genommen Gasdruck- und Ölka- 
Bellen un. de eeageeesreereiateze 


VDE 0410 b/3. 68 (Esp.) „Regeln für 
elektrische Meßgeräte“. Ände- 
TO EEE 


VDE 0550 Parte3&6 (Esp.) „Klein- 
transformatoren (Trenn- und 
Steuertransformatoren sowie Netz- 
anschluß- und Isoliertransformato- 
ren über 1000 V; Spartransformato- 
ren; Zündtransformatoren; Dros- 
seln)“ 


M 30 


M 30 


M 30 


M 30 


M 133 


M 30 


M 30 


VDE 0750 Parte 1/5. 68 (Esp.) 
„Elektromedizinische Geräte, Allge- 


meine Bestimmungen“............ M 133 


Französische Übersetzungen 
von VDE-Bestimmungen 


VDE 0875/...69 (Franz.) „Bestim- 
mungen für die Funk-Entstörung 
von Geräten, Maschinen und An- 
lagen für Nennfrequenzen von 
0 bis 10 kHz“ 


Gesamitfassungen von VDE-Bestimmungen 


VDE 0410/3.68 „Regeln für elek- 
trische Meßgeräte“ (VDE 0410/8. 64 
mit eingearbeitetem VDE 0410 b/ 
3. 68) 


22* 


VDE 0871/3.68 „Funk-Entstörung 
von Hochfrequenzgeräten und -an- 
lagen“ (VDE 0871/5. 63 mit einge- 


arbeitetem 0871 b/3. 68) .......... M 31 
VDE-Schriftenreihe Heft 10 

Erläuterungen zu VDE 0530 „Be- 
stimmungen für elektrische Ma- 
schinen“, 3. Ausgabe 1969 ...... M 133 
VDE-Schriftenreihe Heft 19 

„Praktische Anwendung von Lei- 
tungen und Kabeln mit der inter- 
nationalen Aderkennzeichnung“. 

2. erw. Ausgabe 199 ............ M 133 


FETTE EEG TREIBER BEER 
VDE-Prüfstelle 
VDE-Zeichengenehmigungen 

23, 47, 71, M8, M13, M24, M31, M40, 
M 47, M57, M 64, M 72, M 79, M 87, M 95, 
M 103, M 110, M 119, M 126, M 135, M 144, 
M 151, M 159, M 164 


Elektronik-Prüfzeichen des VDE für 


Bauelemente Save dene M 100 
Seminar der VDE-Prüfstelle „Funk- 
Entstörung nach VDE 0875“, 2. bis 
S12.1 JO TER Pre M 101 
Prüfzeichenmißbrauch ............ M 103 
VDE-Zeichen garantiert Sicherheit. 
GOES VE *M 137 


Andere Verbände und 
internationale Gremien 


CEE 


CEE-Empfehlungen 1, 2 und 3 .. M7 
Neue CEE-Bestimmungen ........ M 31 
Deutsche Übersetzung des CB- 
BUSHN SER M 56 
Tagung der Internationalen Kom- 
mission für Regeln zur Begutach- 

tung elektrotechnischer Erzeug- 
nisse (CEE) vom 5. bis 15. 5. 1969 
INTLEONdonr re M 83 
Industrie-Steckvorrichtungen ...... M 102 
Gummiisolierte Leitungen ........ M 118 
GB-BulletinNEr Sean M 143 
CENEL, CENELCOM 
CENEL-Lenkungsausschuß ...... M 51 
CENELCOM-Lenkungsausschuß M 45 
CIGRE 

GISBE-Ta90ngwISTOEr ee 22 
DNA 

Deutscher Normenausschuß ...... M 13 
Vornorm DIN 19230 „Gleichstrom- 

signal für elektrische Meß- und 
Regelanlagen, Begriffe und Anfor- 
derungen. SrenI M 134 
DIN 40 620 Blatt 1 „Gewebehaltige 
Isolierschläuche, Maße“ (Ausgabe 
JUni969) Tr ee M 52 
DIN 46449 „Isolierlacke und Iso- 
lierharzmassen der Elektrotechnik, 
Überzugslacke, Prüfverfahren“. 
Hinweis auf Norm-Entwurf ...... 21 


Normen für die optische Zeichen- 
erkennung DIN 66 008 


Fachnormenausschuß Informations- 
verarbeitung, Neue Norm für die 
numerische Steuerung DIN 66 024. 


DIN 66 001 „Informationsverarbei- 
tung; Sinnbilder für Datenfluß- und 
Programmablaufpläne“ (Ausgabe 
Okt. 1969) 


IEC 


Neuer Generalsekretär 


Neuer Vorsitzender ...........-..- 


IEC-Empfehlungen für die Sicher- 
heit von elektrischen Haushaltge- 
räten und ähnlichen elektrischen 
Geräten 
— deutsche Übersetzung 


IEC-Empfehlungen für die Sicher- 
heit von elektrischen Bügeleisen 
für den Haushalt und ähnliche 
Zwecke 


IEC-Empfehlungen für die Sicher- 
heit von Staubsaugern für den 
Haushalt und ähnliche Zwecke .. 
— deutsche Übersetzung 


Entwürfe zu IEC-Empfehlungen 
47, M7, M31, M47, M57, M64, 
M 103, M 126, M 162 


Neuerscheinungen von IEC-Emp- 
fehlungen (nur franz. und engl.) 
M12, M47, M56, M64, M118, 
M 134, M 144, M 163 


IEC-Publikationen deutsch 

204-3 (1968). Elektrische Aus- 
rüstung von Werkzeugmaschinen, 
Teil 3 Elektronische Ausrüstung .. 


Österreichischer Verband für 
Elektrotechnik (OVE) 


79. Generalversammlung des ÖVE, 
Wien 19. 11. 1969 


VDEW 


Investitionen 


VDI 


ADB-ADKI-Gemeinschaftsausschuß 
Wertanalyse 


Technische Medien in Unterricht 
und Lehrerausbildung. 17. Sitzung 
des Ausschusses Pädagogik und 
Technik 


ZVEI 


ZVEI Fachverbände 9, 10, 18, 22, 
24, Landesstelle Berlin, VBEI und 
EhrUngenss AR ee 


Lateinamerika erstrebt weltweite 
Normung 


Fachverband Rundfunk und Fern- 
sehen im ZVEI. Absatz von Rund- 
funk- und Fernsehgeräten 1968 .. 


Mitgliederversammlung des Fach- 
verbandes 23 „Schwachstromtech- 
nische Bauelemente“ im ZVEI, 
Erankfürt230710.5196 9 ee 


M 107 


M 52 


M 158 


70 
M 107 


M 123 
M 150 


M 94, 


M 119, 


M 31 


M 156 


M 161 


M 77 


M 131 


M 45 


M 107 
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